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Çember 


nan noktaların kümesine 


Kesen 
k 


> Çember üzerinde farklı 


(AB) 


Teğet 


teğet denir. 


Çemberde Temel ve Yardımcı Elemanları 














> Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulu- İ 


çember denir. 


Sabit noktaya (0) çem- 
berin merkezi, sabit uzaklı- 


v. > , 
Gi ğa ise çemberin yarıçapı | 


denir. |(ABJ doğru parçası- 
na çemberin çapı denir. 


> Çember ile iki ortak noktası olan doğruya kesen 


k ve d doğruları ke- 
sendir. 


iki noktayı birleştiren 
doğru parçasına kiriş denir. | 


ve |CDJ doğru parça- 


B ti . 
ları kiriştir. 
A 
Dp Çember merkezinden geçen kiriş 
çaptır. 
Ğ çap 


Çemberde en büyük kiriş çaptır. 


> Çemberile yalnız bir ortak noktası olan doğruya 


d doğrusu A nok- | 


tasında çembere te- 
ğettir. 














Yay 


> Çember üzerinde farklı iki nokta arasında kalan 
© çember parçasına yay denir. 


R B 
ACB, BD, ADB, ... 
c çember yayıdır. 
D 


Örnek 





Şekildeki O merkezli çemberin, verilen eleman- 
larının doğru eşlemesini yapınız. 


1. t doğrusu a) Çap 

2. k doğrusu b) Teğet 

3. (0G) c) Kiriş 

4. JBCJ d) Kesen 

5. (MNJ e) Kiriş 

6. MAD f) Yarçap 

7. |DFJ g) Yay 

ib 2.d3.f4.a 5.c;e 6.g 7.6,e 





























po Yarıcap -| 


Örnek 
B O çeyrek çemberin 
| merkezi 
Dr — ç (DCJ 1 (0BJ 
İDB|—1cm 
|OA| 5cm 
Rl 








o 5 A 


Yukarıdaki verilere göre, |İDG| - x kaç cm dir? 


A)5 B4 G3 D2 Bt 





































O çeyrek çemberin merkezi | 
olduğundan | 


|(OA|-(0C|-|0B|-5 cm 
(0B|-5cm ve |BD|—-1cm | 


> |OD|-4 cm olur. 








ODC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 
|0C|2-|OD|2 4 JDCJ? > 25-164x2 







> x-3 cm bulunur. 











O çember merkezi 
(0BJLd 

(0B|-8 cm 
|0C|5 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


AZ B38 04 5 BE 


2. O çember merkezi 
(0B|-3x41 
|OA|22x47 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A10 B12 ©O15 Di? g19 





sonuç yayınları 








O çember merkezi 
|OM|—2x45 
M JON|J>4x-83 


EN 
Yukarıdaki verilere göre, Xx in alabileceği en kü- 
çük tamsayı değeri için çemberin yarıçapı kaç 
br dir? 


A13 B)14 G15 Dm16 Bi17 





B O çeyrek çemberin 
merkezi 
> (DCJ1(0BJ 
i vİz G |OA|—13br 
IDC| 12 br 
o” 13 A 


Yukarıdaki verilere göre, |DB| - x kaç br dir? 


A)5 B6E (7 D8 p9 


1B2.E3.64.5 














Yarıcap - İl 


Örnek 





D ABCO dikdörtgen 
Xx O çeyrek çemberin 
G E 2p (merkezi 
İCE| < 15 br 
JEB|—-2 br 
o A 


Yukarıdaki verilere göre, |CD| -x kaç br dir? 


A)6 B)7 C)8 D)9 E) 10 











Cc O çeyrek çemberin 
merkezi 
(BDJ 1 (A0) 
İDO|3 br 
JAD| 2 br 

A e 


Yukarıdaki verilere göre, |BD| -x kaç br dir? 


A)6 B)5 o) 4 D3 B2 


2. . O çeyrek çemberin 
y B merkezi 
fe 
OABC dikdörtgen 
|0C|-8-br 
8 
|OA|-6br 
o ğ 0 JAD|—Xx 
İCE| -y 


Yukarıdaki verilere göre, Xx 4 y toplamı kaç br dir? 


A) 6 B)7 08 D) 9 E) 10 

















sonuç yayınları 








OEC dik üçgeninde Pisagor bağıntısından 

İİ |OEJ2 —|CEJ2 4|OC|? —> 172-152 4J0CcP? 
il > |0CJ-8br (8-15-17) 

JOD| yarıçapa eşit olduğundan 
JOD|-84x-17 > x-9br 


ABCO dikdörtigeninin 
karşılıklı kenarları eşit 
olduğundan 
JOA|-JCB|-17 brdir. 
(OE|J çizilirse, 
|OE|J0A|J17 br 
(Yarıçap) 





Cevap D | 











E O çeyrek çemberin 
6 merkezi 
G Dx.p OABC dikdörtgen 
|OC|-9cm 
i |CE|-6 cm 
o A 


Yukarıdaki verilere göre, |DB| - x kaç cm dir? 


A)8 B)6 C)5 D) 4 E)3 








/ C çember merkezi 
D E e ie 
ABCD dikdörtgen 
F 5 |(AB|—-12cm 
(CBJ>5cm 
K 12 B 


Yukarıdaki verilere göre, |AF| - x kaç cm dir? 


AS B6 07 Ds g9 


RG AS, EAD 








m Kiriş -I 











Örnek 


Şekilde O merkezli 
çemberde 


(OHJ 1 JABI 
JAB|-16 cm 
JOH|6 cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç | 


cm dir? 


A8 B10 12 013 B15 


Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, 
kirişi ve yayı ortalar. 


(ODJ 1 (ABI ise, 


JAH| —/HB| ve 
AD — DB dir. 





O çember merkezi 


(OHJ L (ABJ 
JAB|-24 cm 
|OH| 5 cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A12 B138 015 D17 g20 


O çember merkezi 
(OAJNI(CBI-(D) 
İDGİ-İ|DB|-6 br 
IDA| x2br 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
br dir? 


A17 B)J15 ©1385 D10 BS 


il 


AHO 














sonuç yayınları 











2 62482 > (2-100 —r-10cmdir 














Çözüm 
Merkezden kirişe inen dikme 
kirişi ortalar. 

JAB| 16cm ise 

JAH| —|HB|-8 cm 


üçgeninde Pisagor teoreminden 











O çember merkezi 


(ACI -|GB| 
(OD|— 3 cm 
IDCJ< 2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A4 B6 g8 mio Hi2 


O çember merkezi 
l0GJ|JCD| 
İAC| -|CB|-6 cm 
il 
D 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


cm dir? 


AMW3 B6 G6/3 mi2 go 


LBADAĞAAR 





Kiriş - Il 


Örnek 


O çember merkezi 


(ACI kiriş 
(BGC|-21cm 
JA0|-17cm 
|AB|-9cm 





Yukarıdaki verilere göre, |OB| — x kaç cm dir? 








A) 15 B) 13 C) 12 D) 10 E) 5 
172 - 152 4|OHJ? > |OH|-8cm (8-15-17) 
BOH dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
|OB|2 —|OH|? * |BHJZ 
(0B|2 82462 (6-8-10) 
|0B| 10 cm olur. 
Cevap D | 
TEST -4 
O çember merkezi 3. O çember merkezi 
(AB|J kiriş (ACJ kiriş 
m(CAB) — 30“ |(AB|-6cm 
|AB|-12cm (0B|-3 cm 
IBG| <2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 
A4V48 B6 C6/8 D8 Bs | 
z A)4 BY GY2 D5 B2Y7 
g 
4. O çember merkezi 
O çember merkezi Ra (ABJ çap 
(ACI kiriş g  İADI Kiriş 
IBC| 14 br (0B|-5br 
|AO|-13br JAC|-5br 
JAB|—10 br ICD|z1br 





Yukarıdaki verilere göre, |OB| — x kaç br dir? 








A)/23 B)vY29 C)Y30 D)Y31 EB) y33 

















(OHJ 1 (ACI çizelim 
JAC|-30 cm 

> JAH| -|HC| 15cm 
JAH| -J|AB| * |BH| 

> 15-94)JBH| 

IBH| 6cm olur. 

AOH dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
JAOJ2 x|AH|Z # JOH? 

















Yukarıdaki verilere göre, |OC| - x kaç br dir? 


A3 B4 G25 DS 


E2B36 46 





E) 4y2 








ie ie er 








Örnek 


Şekildeki çemberde 








(AB) 1 (CDJ 
JAE|-4cm 
JED| 6 cm 
İCE| 8cm 
JEB| 12 cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç | 






O merkez olsun 
(OHJ L(JABJ çizelim 
İAB|-16 cm 

> JAH|—|HB|—-8 cm 




















(OKI L(CDJ çizelim 


JEH|>4 cm olur. 




























cm dir? |CD|-14cm — |CK|-|KD|-7 cm 
A8 BYE G5 Ds g1 İKE| < #.em olur. 
CKO dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
|CO|? -|CKJ2 -Jokj2 
|CO|?-72442 > r- /65 cmolur 
TEST -5 
1. O çember merkezi 3. C O çember merkezi 
EF| L(CD SAC SAR 
TEF) L (CD) O m(DAO) — m(OAB) 
EF) (AB 
ş JLTABI als (ADI 1 (Coj 
JAB|-6 cm JAB| — 16 br 
|CD|-8 cm |(CD|-4 br 
B 
Yukarıda verilen çemberin çapı 10 cm olduğuna Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
göre, |EF| kaç cm dir? br dir? 
A)6 B7 G8 )9 Ho k A10 B12 G13 D15 Biz 
2. G Şekildeki çemberde 5 4. O çember merkezi 
(AB)J1JCDJ (0CJ 1 (ABI 
JAE|-2 cm İDC| 1cm 
A , İED|s4cm AB|-|0C|<1cm 
. İGE|>6 cm 
D 
JEB|-12cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)3V2 B)4V2 O5V2 De BY? 











Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 
A) 12 B) 10 ©)8 D)6 ES 


.1B2.G8.A4E 




















Kiriş - IV 


'Örnek 


O çember merkezi 
(OFJ LJABJ 

(OEJ 1 (DGJ 
|OF||OE| 
JAB|-3x-46cm 
İDC|-8x-14cm 





Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A12 B14 C16 D18 B20 


Bir çemberde merkezden eşit 
uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları 
eşittir. 

|OF| <JOE| & JAB|-|DG| 

















|(OF|<|OE| < (ABİ -|DC)| 
Buna göre, 3x4-6-8x-14 
> 5x-20 

> xzdcm olur. 
JAB|-3x46 


| > 3.446-18cm olur. 








O çember merkezi 
(OFJ 1 (AB) 

(OEJ 1 (DC 

lOF| <|OE| 
|AB|-2x46 





İDC|-3x 41 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A)16 B)18 C20 D22 B24 


O çember merkezi 
(OFJ 1 (ABJ 
(OEJ11DC 
|AB|-|CD| 
|OF|-2x-4 
JOE|-x47 





Yukarıdaki verilere göre, |FO| kaç cm dir? 


A)15 B16 ©17 D18 B19 





sonuç yayınları 








Pp 























O çember merkezi 
(OEJ L (AB) 

(OFI L(CDJ 

lOF| -|OE| 
JAB|-3x47 

JCF| > 2x 4-2 
Yukarıdaki verilere göre, |FD| kaç cm dir? 


A8 B10 C12 D14 B16 


O çember merkezi 





(OK) 1 (ABI 
(OLJ 1 (CDJ 
|AB| (CD) 
JİHD|>3x 41 
|(AB| 2x 46 
İHL| 2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OK| kaç cm dir? 
A)3 B)4 o 5 DE  B8 


MAZ DSA MA 








ra 
















































O çember merkezi 
JAB|-x45 
İDC|-2x 42 





Şekilde (CDJ kirişi merkeze (AB) kirişinden 
daha yakın olduğuna göre, x in en küçük tam- 
sayı değeri kaçtır? 


A)8 B7 06 D5 g4 


O çember merkezi 
(OFT 1 (ABJ 

(OEJ L(DG 

|OF| <|OE| 
JAB|-4x45 cm 
|CD|—-5x41cm 





Yukarıdaki verilere göre, Xx 
en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


in alabileceği 


A)4 B)5 C)6 D)7 E) 8 





sonnç yayınları 





pP 








O çember merkezi 
JAB|—-x42 
İCD|—2x-2 


r-6cm 





Şekilde (AB) kirişi merkeze |CDJ kirişinden 
daha uzak olduğuna göre, x in değer aralığı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,6) B) (5,11) 


D) (4,7) 


C) (2,7) 
E) (1,5) 


O çember merkezi 


JAB|—x—1 
İCD|-3x-5 
rz8cm 





Şekilde (CDJ kirişi merkeze (ABJ kirişinden 
daha yakın olduğuna göre, x in alabileceği 
en büyük ve en küçük tamsayı değerleri topla- 
mı kaç cm dir? 





AZ Bs 09 Do pu 


ME2.B8.b4.6 


Buna göre, A noktasından geçen en kısa kiriş (BC| 
en uzun kiriş |EDJ çapıdır. 





. Kiriş - vi 
Örnek ek 
AR. Çözüm 
i i kildeki 5 cm yarıçaplı (0G) 1 (AB) ise 
O merkezli çemberde Bir çemberdeki iki kirişten, merkeze yakın olan kiriş > kezli i il 
(OF) 1 JABJ daha uzundur. e e JAKPS| KB dir; 
i -3 cm olduğu ih il 
(OEJ L(DG |OF| < |OE| olduğundan (AB) kirişi merkeze daha Sölepik hektaancin gö AKO dik üçgeninde, 
N , 2432-52 
JOF|<|OE| yakındır. Dolayısıyla |AB| > |CD| dir. çen en uzun ve enkısa > 
|AB|-2x45 cm Buna göre, 2xX45>6x-4 kirişin uzunluğu toplamı > xs4cm olur. 
|CD| 6x4 cm 4x<9 kaç cm dir? |AB|-2x-2.4-8cm dir. 
Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en bü- x< ni A14 B15 © 16 Di18 B20 K noktasından geçen en kısa kiriş |AB| - 8 cm 
yük tamsayı değeri kaçtır? : : K noktasından geçen en uzun kiriş 
O halde Xx in alabileceği en büyük tamsayı değeri 2 , vi il “Rİ 
A)2 B)3 C)4 D)5 E) 6 İl olur. Bir çember içindeki herhangi bir İ| |EC|-2r-2.5-10cm dir. 
A noktasından geçen kirişler 8410-18cm olur. 
Cevap A arasında en uzun olanı çap, 


nokta kabul eden kiriştir. 






en kısa olanı, A noktasını orta | 











































TEST -8 
3. O çember merkezi 
O çember merkezi r yarıçap 
r yarıçap |OK| 6cm 
|JOA| 5cm r-İ10cm 
r-8cm 


Yukarıdaki verilere göre, A noktasından geçen 
en uzun kiriş kaç cm dir? 


A13 B15 C)16 D17 E18 


O çember merkezi 


ryançap 
o |OA|-8 cm 

8 

4 r-İ17cm 

A 


Yukarıdaki verilere göre, A noktasından geçen 
en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


A)36 B30 C)24 Doo E18 








Yukarıdaki verilere göre, K noktasından geçen 
en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? 


A) 12 B) 14 6) 16 D) 18 E) 19 


sonuç yayınları 


O çember merkezi 
(OKJ 1 (ABI 





Şekilde K noktasından geçen en uzun kiriş 
26 br en kısa kiriş 24 br olduğuna göre, x kaç 
birimdir? 





A12 B)10 g9 D8 BS 


1C2.B3.C4E 

















Yukarıdaki verilere göre, |OC|—r kaç cm dir? 


A)5 B)8 09 10 Bi12 


H teğet değme noktası ise 


(OHjlddir. 








n 
Örnek i 

: ya Çözüm 

O merkezli (OB|J çizersek 

B çemberde (0BJ.LJABIJ olur. 
15 (AB teğet (0B|-|0G|-r 
Aş |AB|-15cm 
JAGCI<9cm 








İİ ABO dik üçgeninde, 








(OBJ2 JAB? -|AOoj2 
rr 4 152 -(94n)2 

r? 4225 -81418r4r 
144 - 18r 


>r-8cm olur. 














(PT O merkezli 
çembere T nok- 
tasında teğet 
İPK| 3 cm 
JKO| 3cm 





Yukarıdaki verilere göre, |PT| - x kaç cm dir? 


A3 B4 O038Y/3 D4Y3 HE 


(PTO merkezli 
çembere T nok- 
tasında teğet 
JPT| 24 br 
JPK|-18br 








sonuç yayınları 





© 


IPT O merkez- 
li çembere T 
noktasında 
teğet 

|OK| > |KPJ| 
JPT| 9 cm 





ya 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 





cm dir? 
A3 B3/48 04 DA4/3 BE 
4. (AB O merkezli 
B çembere B nok- 
12 tasında teğettir. 
N > 9 p İABİz12br 
JADJ18 br 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)5 BB8 G10 D13 g15 


Om A 3 R AA 















— Teğet -ll 
Örnek 


(AD çembere D 
noktasında teğet 





(CAJ 1 (AD 
/AB|<2 cm 
(BC|-8 cm 





2 
A D 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç | 


cm dir? 


A)2 





O çember merkezi olsun. 


Çemberin merkezinden kirişe | 
indirilen dikme, kirişi ortalar. 


(OHI (BCJ çizilirse 
ICH|>|AB|-4 cm olur. 











Merkezden teğetin değme noktasına indirilen doğru 
dik olacağından |ODJ 1 JAD olur. 


(ODI yarıçaptır. 
ADOH, dikdörtgen olduğundan 
J(AH| x|0D|-244-6cm olur. 














Cevap G | 



































TEST - 10 
1. (AD çembere D nokta- 3. (AB çembere B nokta- 
sında teğet sında teğet 
ICAJ 1 (AD (AB LJADJ 
JAB|-icm JAB -9 cm 
/CB|-10cm (CD|24 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
cm dir? 
, A)8 B)7 05 D)4 E)3 
A)5 B)6 C)7 D)8 E) 9 be 
z 
2. (AD çembere D nokta- 2 
sında teğet 4. ABCD dikdörtgeni 
(CAJ 1 (AD çembere E noktasında 
(AB|-1em teğettir. 
JAD| <5 cm J(AF) 1cm 
|AE|-3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Ç(ABCD) kaç cm dir? 
A) 10 B) 12 0) 13 D) 15 E) 17 A) 30 B) 28 C) 26 D) 24 E) 20 
LB 2G BEKA 























En e e di KANER ie ği z el 
i : Teğet - V il li 


“ Örnek | Ez Çözüm 
















(AB, (AC ve |DFJ 








































Çember dışından çembere Az € T > (AT,(AS O merkezli A 6 T Si Çemberin dışındaki bir nokta- 
53 21 İc pa ş 21 .. 7 . 
çembere teğettir. çizilen teğet uzunlukları eşit | çembere T ve S > dan çembere çizilen teğetlerin 
JEF| 2cm olduğuna göre, noktalarında teğet uzunlukları birbirine eşitür. 
İDE| 4cm JEF| &İFC| 2cm s (AS LJAT | > JAT|-|AS|-6 cm dir. 
|AD| 2x 41 IDE| > |DB|-4 cm JAT|-6 cm ATS dik üçgeninde pisagor 
bi JAF|-x45 | bağıntısından 
: i JAB| —|AC)| olduğundan S2 -JAaT|2 sız 
DM Ee l b Yukarıdaki verilere göre, |TS| kaç cm dir? ie İAn lağ 
Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? | 2xX4144-x4542 |(TS|2-62 462 








A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 | 2x45-x47 MS B)5Y2 G6 D6Z2 8 |İTS| - 6/2 cm bulunur. 
















ilxs2cm olur 



























































A Çember dışındaki bir nokta- | 
> dan çembere çizilen teğetlerin i TEST - 12 
uzunlukları birbirine eşittir. 
5 IPA ve (PB çember teğet ise 1. O çemberlerin ortak 3 D G ABCD kare 
IPA| > |PB| dir. merkezi S7 A çeyrek çemberin 
idi — (ABJ çembere T nok- merkezi 
tasında teğet 3 |BGCJs38br 
TEST - 11 |OC| <6 br 
e 1.—” (PT, (PS ve JABJ 3. (AB, |AC ve |DEJ |AC|4br N 
embere teğettir. etti i veri Ö İ 
> ç e teğettir. çembere teğettir. Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç br dir? Yukarıdaki verilere göre, |CE| kaç br dir? 
PB|-8br ie 
8 İAD| < 10 br A)12 B14 O16 018 E20 Pe B) 2 Gri 
JEB|—3br lAE| — 11 br Wp ye 
D) 2/2 —-2 3vV2-—83 
. İDE|-5 br ) 2) 
Yukarıdaki verilere göre, |PT| kaç br dir? N Yukarıdaki verilere göre, |FE|-x kaç br dir? 
A)10 Bi G1 D15 H17 : At B2 g3 D4 Bs z 
vi 4. E 8 D 
2. v 
(AB,TAC ve (DEJ 7 2. 'A- 3 PT (AT ve (AS O mer- — 
çembere teğettir. 5 LAB, JAC ve (DEJ al 
İl 2 çembere teğettir kezli çembere T ve S x 
|AD| -6 br i noktalarında teğet... | il 
v4 N JAE|-5br Yk AŞ , s (ASIJAF A 3 B Cc 
A N J|EC| 3 br AT) -3 cm (ED) D noktasında (BC) çaplı çembere teğet 
> Y TED) 4 TAE), JAEJ 1(AC) 
D|— B|—-3 
yani N , Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç e hab 
Yukarıdaki verilere göre, |DE| kaç br dir? Yukarıdaki verilere göre, Ç(ADE) kaç br dir? Gm dir? Yukarıdaki verilere göre, |AE| - x kaç cm dir? 
A9 B)8 07 D) 6 E)5 A)14 B16 020 D24 p28 )2 B22 g3 32 BS A)3 B) 4 o) 5 D) 6 E)8 








1.B2.E3.B4E .1GC2.C3E4C 











G (ABJ yarım 
çemberin çapı 





T 
D : A,B ve T teğet 
” noktaları 
JAD| 4cm 
» < İCB|-9cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A8 BS 010 Di? B15 




















Çemberin dışındaki bir | 
noktadan çembere çizilen | 
teğetlerin uzunlukları bir- | 
birine eşittir. 











O halde |AD| -|DT|-4cm 

ICB|—|CT|-9cm dir. 

(DH) L(CB| çizilirse, > |HB|—|JDA|—-4cm olur. 
|CH|>9—-4-5cm dir. 

CDH dik üçgeninde pisagor bağıntısından 

İDCJ? - |CHJ2 -|DHJZ 

132 x52 4|DHJ2 (5-12-13) > |DH|-12cm dir. 
ABHD dikdörtgen olduğundan 
JAB|—|DH|—12cm olur. 











O 


(ABJ yarım 
T çemberin çapı 

g A.B ve T teğet 
2 noktaları 


e 


|AD| 2 br 
|CB|8 br 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç br dir? 





A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 13 
C. S9. B (AB) yarm çemberin çapı 
A,B ve T teğet noktaları 
n İAD| 16cm 

(CB| 9cm 
Yukarıdaki verilere göre, 
çemberin yarıçapı kaç cm 

D TE a (dir? 

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 





sonuç yayınları 





(ABJ yarım çem- 
berin çapı 

A,B ve T teğet 
I2 noktaları 
|AB|—12cm 


A 12 B ICB|-12 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DA| — x kaç cm dir? 


A3 B4 05 ne p8 


O merkezli 
çemberde 


E teğet 
noktası 


(AD) L(DGJ 
(DCJ 1 (CBJ 





A 6 B 


(BC|-5cm, JAD|-9cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


cm dir? 


07 De g5 


1.B2.D3.A 46 














A ABC dik üçgen 


A çeyrek çem- 
berin merkezi 


F teğet noktası 
c |BFJ>9cm 
|FC|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A10 B)8 o) 7 D) 6 E)5 



































il ABC dik üçgeninde öklid bağıntısından, 
İİ JAFJ? -JBFJ.JFGJ| 

İİ aF2 -9.4 

İ| 2 36 


A Merkezden teğete çi- 
zilen yarıçap diktir. 
(AFJ 1 (BCJ 





B 





5 E e 





r-6cm olur. 























Cevap D 
TEST - 14 
1 A ABC dik üçgen 3. (CBIJ çemberin 
A çeyrek çem- çapi 
D E berin merkezi C teğet noktası 
F teğet noktası |JAD|-5cm 
GM F E c 
IBF| 2cm |DB|-4cm 
|FC|-8 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? cm dir? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 A)2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
3 
Ss 4. G ABC. dik üçgen 
2. A ABC dik üçgen O çemberin 
2/5 A çeyrek çem- 6 5 merkezi 
D E berin merkezi i A,T teğet değ- 
z 'F teğet değme- - i 3 me noktaları 
Ü ğ * noktası > — |AC| 6cm 
|AE|- 2/2 cm (TB| 4cm 
IFC|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BF| — x kaç cm dir? 


A)8 B4 03 D2 B1 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)6 














a — 

















TT Yarıçap, Kiriş ve Teğet Karma - | li 










































- Yarıcap, Kiriş ve Teğet Karma - Iİ li 
Örnek Örnek i | 
S ABJ yarım Çapı gören çevre açı A AOB dik üçgen Merkezden kirişe indiri- 
çemberin çapı go" dir. O çeyrek çem- len dikme kirişi ortalar. 
i LCHI £ TAB) Ni ICAJ ve JCBI çizilirse | berin merkezi (OH) 1 JAB! çizilirse 
A 3 İAHİ-4cm “B. JCAJıJCB) olur. |AC|-8 cm JAH| — |HGCJ < 4 cm | 
|CHİ 8 cm CAB. dik üçgeninde öklid bağıntısında |(CB|- 1cm olur. 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç | (CHP? | AHI.JABİ 
Gel 87-4.JHB| Yukarıdaki verilere göre, |AO|-x kaç cm dir? İİ AOB dik üçgeninde öklid bağıntısından 






|AOJ? -JAH|.JAB| 
x2-4.9 
il x2 36 





A)8 B)10 CG12 D16 18 |IHB|-16cm olur. 


|AB|-4 4 16-20cm (çap) 


A)5 B)6 Cc) 7 D)8 E) 9 














r-10cm 
x-6cm olur. 






































TEST - 15 
TEST - 16 
1. G IBAJ yarım 3. ç (ABI yarım 
çemberin çapı çemberin çapı 1 A AOB dik 3. B O çeyrek 
— —— üçgen çemberin 
(AGİ 6cm m(GAB) — 60* 
CB| ME pm O çeyrek merkezi 
ç B | JAC|- 6/3 cm i z vE 
A B çemberin m(ODB) — 45“ 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı ka İ 
Gini dir a ş Yevapi hole Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç ez IBC|6br 
cm dir? (ACI 4 om o (CD|x3br 
A)4 B)5 G)6 D)8 CB|-6 cm e — : 
) ) ) E) 19 A)6/3 B)12 Cc) 8/3 D) 10/3 E) 12/3 ERİ Yukarıdaki verilere göre, |BO| -x kaç br dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |AO|-x kaç cm dir? 
A)4/2 B4 O3Y5 Dsy2 B3 


A)2 B28 OW5 D3 B3Y3 


sonuç yayınları 


sonuç yayınları 

















4. 
/(ABIJ çaplı çemberde 2. B O çeyrek İ 
2. (ABI yarım ILK) 4 JABJ öörmbelin 4 D 6 9 8 C O çember merkezi 
çemberin çapı (DCJ 1 JABI ğe ABCD dikdörtgen 
(CD) 1 JABI |LK|-4 cm m(ODB) — 30“ |(0C|-8 cm 
|AD| 12cm ICB|-3 cm (0B| - 13 br il << IDO|-6 cm 
ei (AK) <2 cm |BC| 10 br 
Yukarıdaki verilere göre, |DB|—x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |OC| -x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |ED| —x kaç br dir? Yukandaki verilere göre, |EB| -x kaç cm dir? 
A)3 B) 4 c)5 D)6 E)9 A)6 B) 5 o 4 D)3 p)2 A)9 B) 11 913 15 B17 A)6 B) 4 c)3 D)2 E)1 


LB2ABSAZE | 1C2B36G4D 














Örnek 


O çember merkezi 
IDCI / (ABI 

|AB| 10cm 
IDC|-8 cm 





sındaki uzaklık 9 cm olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)/33 B)Y/37 C)Y39 D)VYA E) y43 











( Yarıçap, Kiriş ve Teğet Karma - Ili | 


Yukarıdaki şekilde; (ABJ ve (CD| kirişleri ara- 

















Merkezden kirişe indirilen 





dikme kirişi ortalar. 
IDL|<|LC| 4cm 

JAK| -JKB|—5 cm olur. 
(ABI ve (CDJ arasındaki 
uzaklık |KL| -9 cm ise 
|OK|—-x dersek |LO|-9—x olur. 








OLC ve OKB dik üçgenlerinin hipotenüsleri eşit 






olduğundan 
42 4(9—x)2-x2 452 


16 481—18Xx4Xx2—x2 425 







18X—-72 > x-4cm 


Mx2 425 > (2—-16425—>r—-y41 cm 












TEST -17 
1. 6 z O merkezli 3. O çemberin merkezi 
yarım çember (CDJ / (ABI 
CDEF |(AB|- 16cm 
a -E ie Misörigen) İDC|- 12 cm 
JAE|-2 cm 
JOF|-3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDE| -x kaç cm dir? 


A)2 B)3 


Cc)4 


D)S E)8 


O merkezli 
yarım çember 


(CEJ 1 (ABJ 
(FDJ 1 JABJ 








ICO|Js2cm, |CE|J- 2/3 cm, |FD|- V15 cm 


Yukarıdaki verilere göre, İDB| -x kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 





sonuç yayınları 








Yukarıdaki şekilde; (ABJ ile (CDJ kirişleri ara- 
sındaki uzaklık 14cm olduğuna göre, çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)15 B14 G13 D12 10 


O çember merkezi 
(OEJ L(CDJ 

(OF) 1 (ABI 
2JAB|-3|CD)| 
|(OE|-8cm 

JOF| /19 cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A15 B)13 G12 Do B9 


GZ2ABEA4D 

















— Yarıçap, Kiriş ve Teğet Karma - IV 
Örnek 


B O çeyrek çemberin 
merkezi 

Xx 
OCDE dikdörtgen 

G D 
|CE| 10 cm 

10 

|EA| 2 cm 

o Ez 


Yukarıdaki verilere göre, |CB|—x kaç cm dir? 


A)3 


B)4 C)5 D)6 E)7 

















B OCDE dikdörtgeninde 
JOD|-|CE|-10cm 
D r-10cm 
(OD| -|OA|J10cm 
(yarıçap) 


o ğ 5 A |OE|J-8cm bulunur. 


ODE dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
|OD|? —(OE|? 4 |DE|? 

107-8? #|DE|? > |DE|x6cm (6-8-10) 
İDE| -|OC| > |OC|s6 cm 
|0B|-|0C|4|(BC| > 10-64$Xx 






































İİ x-4cm 
Cevap B 
TEST - 18 
1 8 O çeyrek çemberin 3. E O çeyrek çemberin 
merkezi > B merkezi 
Xx 
c D OCDE dikdörtgen OABC dikdörtgen 
|CE| 13 br |(AD| 4cm 
JEAJ—tibr |CE| 2cm 
o A o A-47D Ç(OABG)-28cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BC|—x kaç br dir? Yukarıdaki verilere göre, |BD| - x kaç cm dir? 
A)1i2 Bit G10 Ds p8 > A)3/3 B)4/3 C)445 D)5V3 E)5y5 
© 
>, 
2. A c 3 O B O JAB) çaplı 4. O (ABI çaplı 
çemberiri merkezi D çemberin merkezi 
OCDE dikdörtgen is OCDE dikdörtgen 
B |CE| 5 br k Ğ “TB |ECİx7em 
|CO|-3 br ICB| 1cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BE| —x kaç br dir? Yukarıdaki verilere göre, |AE| -x kaç cm dir? 
A)Y35 B)Y37 O Y39 DV E)vY43 A) Yet B)Y62 C)Y65 D)y/67 E)y68 





1E2.03.C4.B 








Örnek 


A)8 





(7 Yarıçap, Kiriş ve Teğet Karma - V 














ABC dik üçgen, (KLJ yarım çemberin çapı 
D ve E teğet noktaları 


İAE|-4cm, J|EC|-2cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


B)9 C) 10 D) 11 E) 12 








EN Çözüm 


Yarıçap teğetin 
değme noktasın- 

da diktir. 

(ODJ ve (OEJ çi- | 
zilirse, 











(0DJ 1 (ABJ ve (OEJ 1 (ACI olur. 





|OD||OE|-JAD|JAE|-4cm olur. 





BDOOEG 4 el 
(OE) | |EC)| 

BD, 4 

a “2 


IBD|-8cm dir. > J(AB|-84-4-—12cm 























Yukarıdaki verilere göre, Ç(CFB) kaç cm dir? 


A) 15 


B) 18 C) 20 D) 27 E)30 














TEST - 19 
1. Şekilde (AB ve 3. A ABC dik üçgen 
D 
(AC çembere B : (ABI 1 (BCJ 
ve C noktalarında IDEJ yarım çembe- 
teğettir. K rin çapı 
m(BAC) — 60* E K ve L teğet 
JAB| 6cm noktaları 
N | B a 26 
JAK| 9 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç |ILC|-4cm 
cm dir? i 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
A2 B3 0348 D4 BAZ ; cm dir? 
> A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 
Z 
e 4 
z 
2. bp c ABCD kare il 
(ADJ yarım çem- 
berin çapı 
10 E teğet noktası 
/ İDA| 10cm ABC dik üçgen, (KLJ yarım çemberin çapı 
D ve E teğet noktaları, |AE|-6cm, |EC|- 
A li B 4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 
A)8 B)9 012 D15 H18 


LAZE3GAD 















1. Kesişmeyen Çemberler 


> Çemberlerin merkezleri O ve M, yarıçapları ise 


r, ver, olsun. 





lOM|<r,-r, 


2. Teğet Çemberler 


> Çemberlerin merkezleri O ve M, yarıçapları ise | 


r, ver, olsun. 


İçten teğet çemberler 


Gİ om 


|(OM|-0 


Çemberlerin mer- 
kezleri aynı 


Dıştan teğet çem- 


İki Çemberin Birbirine Konumu - | 


|(OM)>r,*r, | 


berler 


|(OMİ<r,*r, 


iz 






















































: Birbirlerine dıştan veya içten teğet olan çem- 


berlerden birine kesişme noktasında teğet 


olan doğru, diğer çembere de teğetiir. 





(OMI Ld 





(OAJLd 


3. Kesişen Çemberler 


> Çemberlerin merkezleri O ve M, yarıçapları ise 


r, ver, olsun. 





İn —rl <lOMİ<r, tr, 
(Üçgen eşitsizliği) 


Kesişen çemberler 





|(OMP - rr? 


Dik kesişen çemberler 







Uyarı : Kesişen iki çemberin kesim noktalarını birleş- 


tiren doğru parçasına bu iki çemberin ortak | 


kirişi denir. 


8 ' 








(MOJ 1 (ABJ ve JAK| - KB) 














— İki Çemberin Birbirine Konumu - 1 — 





















İki Çemberin Birbirine Konumu - lll 




















Örnek İ ” 
-—A- Çözüm Örnek 
Merkezden kirişe il ii i il 
diri dikme ke 1 O ve M merkezli M Küçük çemberin merkezi 
Hellarizla çemberler GC nokta- olduğundan 
sında teğettir. BM| -|MGC 
(OHJ 1 JADJ ve in zel IBM| <|MGİ| (yarıçap) 
IMKJ 1. TADI ,B.O,M, ogrusa İMG|-243-5cm 
çizelim. |OM| 3 cm O büyük çemberin merkezi 
O ve M merkezli çemberler E noktasında — ğund 
dıştan teğettir. i AHİ S|HB| a, |CK|-JKD|—b olur. iy ne 
ç C > 
BUN |HK|xJOM|-x7cm > aşbsx-7cm ne 
IOMI /JADJ, |ADJ-12cm Ni Yukarıdaki verilere göre, |AB|-x kaç cmdir? | Xx*2-345 > x-6cm 
İAD|—-12 > 2a42b4x-12cm olur. 
|OE| 5cm, |EM|-2 cm 





C)7 D)8 9 
Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 2/atb4x-7 DAR 2 ) ) 3 


—/2a42b41x-12 





> x-2.cm olur. 





Cevap B | 
















A1 B) 2 g2 Dz g3 





















































TEST -21 
1. M ve T merkezli 3. O, ve O, merkezli 
çemberler O çemberler içten teğet 
merkezli çembere O, ve O. merkezli 
1, N 2 3 
a) Se EE YEAMI içten teğettir. çemberler dıştan teğet 
kezli çemberlerde merkezli ” 
O, P,T doğrusal Lu —2cm 
(ACJ /IOMJ çemberler E ii 1 
(AB|-6 cm noktasında bel ei 
z4 —. 
(BC|-2 cm ei en . yil : en 
teğettir. Yukarıdaki verilere göre, |OM|-—x kaç cm dir? ei öre, 10 O. | 4 (0, O. topl 
ie N > ukarıdaki verilere göre, * opla- 
Yukarıdaki verilere göre, |OM| kaç cm dir? Na v e 
ME OMLR LOM) #/LADJ, |AD|< 25cm A12 B10 G9 Ds B7 mı kaç cm dir? 
A)3 B)4 05 D6 g7 |OE| 10cm, JEM|-4cm 
A)13 B)15 C16 D17 B18 
Yukarıdaki verilere göre, |BC|—-x kaç cm dir? Ş 
3 5 7 > 
AZ B>2 N$ — 
i Iz B2 ©; Ds B; z 
i bi 2. M ve N merkezli 
2. O ve M merkezli  < 4. O ve M Di 4. O, ve0O, 
çemberler B ve merkezli Ni iz merkezli 
E noktalarında çemberler me. Olalan -İeyel <2” çemberler 
kesişmektedir. “ dıştan T s büyük çembere eN 
— ise içten teğet birbirini A ve B 
egettir. noktalarında 
IMNİ>7 em kesmektedir. 
(ACI /IDFI, |AB|- 12cm TACI /TOMI, JACI, C noktasında teğet ' r,z8cm, r,-i2cm, |0,0,J-15cm 
İDE| 10cm, |BG|-6cm Rİ ri Yukarıdaki verilere göre, büyük çemberin çapı 
Bc (OD| 13cm, |DM|-5cm a > YS a Yukarıdaki verilere göre, |KL| -x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| -x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |BC| -x kaç cm dir? e 
i i A)2 BB8 O5 Ds B7 
A)4 BS5 G6 Dı g8 Gk. TE A)14 Bo g8 DI BS ) ) ) 


Cc) 6 D7  B8 


1B2.E3.D 4.6 1 E.2.A S.D 4.6. 








m İki Çemberin Birbirine Konumu - IV 











Örnek 


0,0, ve O, 
yarım çember- 
lerin merkezle- 





2 ANE AŞ aj, ridir. 
O OB o JAO,|-14cm 
|0,C| 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OB| kaç cm dir? 


AZ BE Os5 Da B3 





















olduğundan 
(O,B|—JAO,|-14cm 
(yarıçap) 





olduğundan 
|0,C|-|BO,| - 10 cm (yarıçap) 
|AC|-144144104$10-48cm dir. 
O çemberin merkezi olduğundan 
|(AO|4|0C|-48 — |OC|J<24cm dir. 
(0B|-|0C|-|BC| — |OB|-24-20-4cm * 
Cevap D 





TEST -22 
1. O, ve O, merkezli 3. O, ve O, 
çemberler T nokta- merkezli 
sında birbirine içten çemberler B 
IT teğettir. . noktasında 
rh, 18cm € oo, içten teğettir. 
r, -8cm (AB|-20cm, |0,O,|-3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |O,O,| kaç cm dir? 


A4 BS 


G6 


DD7  B8 


O, ve O, mer- 
kezli çemberler 
birbirlerini A ve 
B noktalarında 
kesmektedir. 





Ir,l<6cm, |r,|<7Zem, |0,O,|- 10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |KL| - x kaç cm dir? 


A)2 B)3 o 4 DS B6 


sonnç yayınları 





Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 
4 D C ABCD kare 
O, ve O, merkezli 
çemberler birbirine 
O; dıştan teğet 
JAB|-16 cm 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A8 B6 05 DA p3 





O, çemberin merkezi | 


O, çemberin merkezi | 
























tasında teğettir. 
|(AD|-6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)3/3 B)4V2 O)4V3 D)6Y2 B6v3 


İki Çemberin Birbirine Konumu - V 


Örnek 

A B ABCD 
dikdörtgen 
(ADI çaplı ya- 

6 rım çember İle C 

T merkezli çeyrek 

çember T nok- 

D C 








EN Çözüm 








B Teğet çemberlerin İİ 
merkezlerini birleşti- 
6 
z 







ren doğru, teğet 


noktasından geçer. 
O (ADI çaplı çem- 
berin merkezi olsun. 








(OGI yi çizerek O, T, C doğrusal olur. 
'JOA| —JOT| -|OD|-3 cm (yarıçap) 
İİ (CB) —|AD|-6cm — |TC|-|BCJ6cm (yarıçap) 








İl ODC dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
İl (DCJ? #J0D|J? -Jocp? 
|IDC|2 -81-9 — |DC|- 6/2 cmolur. 

















TEST -23 
1. D Cc 3. D F Cc ABCD dikdörtgen 
p Vi N | D ve B merkezli 
1 çeyrek çemberler 
| i İ ( birbirlerine dıştan 
A B ATO Xx “E B ide 
JAD| 1cm 
Yarıçapları 3 cm olan eş iki çember birbirine ve v veli EE > ii 
dikdörtgenin kenarlarına teğettir. ukarıdaki verilere göre, İAE| xXx kaç em dir? 
Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? A) V3—1 B) 1 C) V3 41 
dir? N D) 2-3 p2 
A)36 B)48 C58 DE Br? z 
> 
N 4. D Cc O merkezli çem- 
2. A 4J g ABCD dikdörtgen “ N ber ile B mer- 
(ADI çaplı yarım kezli çeyrek çem- 
eye an ber birbirine ve 
çember ile C 
, | ABCD  dikdört- 
merkezli çeyrek- A TXE B o 
p çember TI nokta- al 
/| sında teğettir. IBC| 4 cm 
D S JaBJ-4Y2 cm Yukarıdaki verilere göre, |İTE| -x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |AD| kaç cm dir? A) 4Y/3—4 B) 4/2 CO) 4y2—4 
A)2 B)3 o) 4 D)5 E)6 D) 2/2 42 E) 2 





ME 2.G8.A 4.6. 



















e İki Çemberin Birbirine Konumu - VI 














Örnek 





A 18 B 6 C 


O merkezli çember T noktasında LABJ çaplı 
yarım çembere teğet, C noktasında ise |JAC 
ye teğettir. 


(AB|-18cm, |BC|-6cm 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 


yarıçapı kaç cm dir? 


A)3 B)5 C) 6 D)7 E)8 





























(ABJ çaplı çemberin 
merkezi S olsun. 








JAB|— 18cm 
em ye e e e ,AS| - |SB| -9cm| 
(yarıçap) 


S ve O merkezleri birleştirilirse teğet (T) noktasın- 
dan geçer. |(0CJ.1 (AC çizilirse (yarıçap teğete dik) 

O merkezli çemberin yarıçapı r dersek 
|0G|JOT|r olur. 

OSC dik üçgeninde pisagor bağıntısından, 

J0S|? -|OGJ? # |sGj2 N 
(49124152 > yi 4166481 — g5 4 225 


18-144 >-r-8cm olur 












TEST - 24 
D 0) E 6 C O, ve0O, 3. B O ve M mer- 
) yarım çemberle- kezli çemberler 
rin merkezi T noktasında 
O: O ABCD o dıştan teğettir. 
dikdörtgen 3 (BAJ LJADJ 
N Ni : JAB|—-24 br e : |OA|-3 cm 
JEC| 6 br |İCM|>2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli çemberin Yukarıdaki verilere göre, |AC| —x kaç cm dir? 


yarıçapı kaç br dir? 


A3 B)4 G5 D) 6 E)8 


ABCD dikdörtgen 
(ABJ yarım çemberin 
çapı 

C çeyrek çemberin 
E. merkezi 

4 





T teğet noktası 
(AB|-10cm 
|EB|-4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DF| -x kaç cm dir? 


A 10 B 


AS BB4 O3 D2 Bi 





sonuç yayınları 





At B2 g3 4 BS 


ABCD kare 





(ABIJ yarım çembe- 
rin çapı 
E E teğet noktası 
r D,E,F doğrusal 
JEF| 1cm 
A X B 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| — x kaç cm dir? 


A)1 BB2 ©3 D4 BS 


LE 2.D 8.B 4.D 








İki Çemberin Birbirine Konumu - Vil 




































Sinek a Çözüm 
O çember M (ABJ çaplı çembe- 
Ne merkezi 7 rin merkezi olsun. 
(ABJ yarım JAB| 32 cm ise 
A? 
çemberin çapı LR IMA| - |MB| — 16 cm 
A 24 c 8 B A 16 M 8 
C ve D teğet (yarıçap) 
noktaları 





(0C1 çizilirse, (0CJ 1 |ABJ olur. o (yarıçap teğete dik) 












|AC|-24cm, |CB|-8cm O merkezli çemberin yarıçapı r dersek 
|(0C)>(0D|r olur. 


|İMD| 16cm — |MO|—16-r olur. 


Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 












A)4 B5 06 E)9 


MOC üçgeninde pisagor bağıntısından, 
IMO|? -|OCJ? #|MGJ? 
(16-r)2-82 41? > 256—32r4/-644 


32-192 > r-6cm olur. 


D)8 











Cevap C 














TEST - 25 
1. T O, ve O, çember 3. O çember merkezi 
D 
merkezleri (ABI yarım çem- 
(ABJ çap : ber çapı 
T ve O, teğet a 5 eğ O: C ve D teğet 
A O, B noktaları noktaları 
|O,B| - 4vV5 cm (AC|-12cm, |CB|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, O merkezli çemberin 


yarıçapı kaç cm dir? 





A)8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 < 
Kİ A2 B)3 Cc) 4 D)5 E)6 
> 
2. A Şekilde O ve M z 
merkezli çemberler 2 
birbirine teğettir. 
e 4. O ve M 
(A01J -(0BJ 
> z z merkezli yarım 
JO0C|-12 cm beki 
çemberler 
O 12 CE B (CB|<&cm , O teğet noktası 


ICM|-3.cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AO|—r kaç cm dir? 


Yukarıdaki verilere göre, küçük çemberin yarıça- 
pi kaç cm dir? 





AS B6 08 DS H10 A5 BAW2 G4 D3V2 E3 


LEBA B.B 4D. 





-— İki Çemberin Birbirine Konumu - Vill 
Örnek 


























(ACİ ve (BCİJ yarım çemberlerin çapı 


(ADJ, E noktasında (BCJ çaplı çembere teğet 


|(AB|-4cm, (BC|-12cm 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| -x kaç cm dir? 


























Küçük çemberin 
merkezini O ile 
gösterelim. 
(OETJ çizilirse 
(OEJ LJAD| 








|0B| -|0G|-|OE|6 cm (yarıçap) 


Çapı gören çevre açı 90" olacağından 
(ADI LJDGIJ olur. 
(OE ve (CDJ (ADJ ye dik olduklarından paraleldir. 








a) 17 B) > o) > D) > B) > AEO — ADE 
E LL olur. 
8*x 16 5 ; 
TEST - 26 
G (A0J ve JABJ çaplı 3. O, ve O 
ya çemberler A nokta- D merkezli yarım 
(EN sında birbirine teğettir. çemberler A 
A | B 
e 7 |(AO|-|OB|<5 cm noktasında 
A O 0 B birbirineteğet 


JAD|-3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| —- x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 G5 D)6 E)8 


(ACI ve (BGJ 
yarım çem- 
berlerin çapı 


JAB) 1cm 
JAE|-3 cm 
(AD), E noktasında (BC)J çaplı çembere teğet 








Yukarıdaki verilere göre, JEDİ —x kaç cm dir? 





A) 





sonuç yayınları 





(BDJ, C noktasında (A0) çaplı çembere teğet 
|CD| 3/2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| kaç cm dir? 








A)4/2 B5V/2 C6Y2 D)8Y2 B9Y2 


(ACJ ve (BG) 
yarım çember- 
lerin çapı 


j 


A—z — B : 





İBC|-8cm, |JAB|-4cm 
IADJ E noktasında (BC) çaplı çembere teğet 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| - x kaç cm dir? 





A)5/3 B)4/3 O0)3/3 D)2Y/3 EY 


VELGEEAD 


İki Çemberin Birbirine Konumu - IX 
Örnek 








A 8 Ö  C BM 6 D 


O ve M merkezli yarım çemberler dik kesişmek- 
tedir. 


(A0|-8 cm 
IMD| 6cm 
Yukarıdaki verilere göre, |BM| kaç cm dir? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


ZA, Çözüm 


K 
(EN 
AB O GC BM 6 Db 
man maal 
10 


Kesişen iki çemberin kesim noktalarından çemberlere | 











teğet çizilen yarıçaplar birbirine dik ise bu çemberler | 





dik kesişiyordur. 
(OK LIMK dır. 







OKM dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
|(OM|? —JOKJ? -|MKIZ 

|(OM|7 82467 > |OM|J10cm olur. 
IBM| <|OM|-|0B)| 
İBM|-10-8 > |JBM|-2.cm 










(6-8 -10) 























TEST - 27 


Şekilde çemberler 
C noktasında dış- 
tan teğettir. 


JAC| - 15 cm 


A 5 B (CB|-8cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| -x kaç cm dir? 


A)10 B13 G15 D17 B20 


A Çernberler E 


B noktasında dıştan ... .. 


teğet 
A,B,C,D teğet 
noktaları 
JAE|-4cm 
JEB|-3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |CD| - x kaç cm dir? 


A3 B4 G5 De B8 














3. 
K 
AZ O cCc BM 9D 
O ve M merkezli yarım çemberler dik kesiş- 
mektedir. 
JAO|-12cm, |MD|x9cm 
Yukarıdaki verilere göre, |CB| -x kaç cm dir? 
5 A7 B6 05 4 B3 
3 4. 
di £ 
A O 4 GxEBZM D 


O ve M merkezli yarım çemberler dik kesiş- 
mektedir. 


|(OC|z4cm, |BM|-2.cm 


Yukarıdaki verilere göre, |CB|-x kaç cm dir? 





A)7 B) 6 G5 D)4 E)3 




















(— İki Çemberin Birbirine Konumu - X 
Örnek 


E O merkezli çem- | 


ber |AOJ ve 


(0B1 çaplı yarım | 


M 
merkezli çember 


çember ile 





birbirine teğettir. 
JAB|-12cm 


Yukarıdaki verilere göre, M merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 

















O büyük çemberin 
merkezi olduğundan 


|AOJ-JOB| > |OE| <6 cm 
İMEJ—r diyelim 
İMO|—6-r olur. 





C ve D çember merkezleri olsun. 


JAC|-|CO|(OD|-|DB|-3 cm 


MOD üçgeninde pisagor bağıntısından, 
IMDIJ?-|MOPR -|OD|? 














3 
2 B) 2 yiz ra. ((43)9 (6-1)? 432 > r246r49-36—12r41249 
18r-36 >—r-2cm olur. 
| Cevap C 
TEST - 28 
M merkezli 3. O merkezli |JAOJ 
E çember PR,S ve (JOBJ çaplı 
R noktalarında yarım çemberler 
O merkezli ile M merkezli 
MK / 60* lik daire A o B çember birbirine 
5 N dilimine teğettir. teğettir. 
M merkezli çemberin yarıçapı 2 cm olduğuna |AB| 8cm 


göre, O merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A4 B4/ 6 De pB8 


O merkezli 5 cm 
yarıçaplı çember 
T noktasında 

(ABI çaplı yarım 
çembere teğettir. 








|AD|-|CB|-4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| kaç cm dir? 


A)6 B)7 Cc) 8 D10 E12 





sonuç yayınları 





Yukarıdaki verilere göre, M merkezli çemberin 


yarıçapı kaç cm dir? 


A1 B) 2 g2 DE E3 


o 


O merkezli çember M 
merkezli çeyrek 


teğettir. 


A 


çembere B noktasında 


O merkezli çemberin yarıçapı 1 cm olduğuna 
göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç cm dir? 


A) 2 B) 14/2 


D) 3 


O 14v3 
Ep) 242/2 


LC2.C3.B4B 























— İki Çemberin Birbirine Konumu Karma 
Örnek 





C 
(ABI ve (BC çaplı yarım çemberler B nokta- 
sında birbirine teğettir. 

(AT T noktasında (BCJ çaplı çembere teğet 
4|AB|-3JBC|, JAD|—15cm 








Yukarıdaki verilere göre, A merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 


A)12 BT 010 DS B8 

















A O 2m G 


(BCI çaplı çemberin merkezini O ile gösterelim. 
(OTI çizilirse 

(OTJ L(AT olur. 

4|AB|-3|BC| > |AB| 3m dersek |BGC| 4m olur. 

















Yukarıdaki verilere göre, |DT| - x kaç cm dir? |BO|s|OC|2m (yarıçap) 
i gi 
A)9 B) 10 G) 12 D) 15 E) 20 Li 1 a (çapı gören çevre açı 90”) 
ADB — ATO 
İZ İN — x-10cm olur. 
2m 
Cevap B 
TEST - 29 
1. 3. C (ABJ ve (EBİJ 
T 
z yarım çember- 
X lerin çapı, 
A B C A E l 
(ABJ ve (BC) çaplı yarım çemberler B nokta- (ACI, D noktasında içteki çembere teğet. 
SIndR birbirine teğettir. (BE) — 4JAEJ 
(AT T noktasında (BCJ çaplı çembere teğet (Dj 
2JAB| -|BCİ, JAD|- 10 cm Yukarıdaki verilere göre, Del oranı kaçtır? 
Yukarıdaki verilere göre, |DT| - x kaç cm dir? 3 5 
pe A)1 B) 02 D) 5 E)3 
A4 B)5 o) 6 D8 EB10 > 
Z 
2. A,B,C merkezli 203 | 
çemberler ikişer İkişer & Gmenceli 
teğettir. Yainiçember 
Wi |AC|-7cm (DOJ 1 (ABI 
Ci) JAB|-5cm : (AE| <5 em 
O B — 
sl |BC|-4.cm İDE| 1cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| - x kaç cm dir? 


az Dİ B 


aj 
alo 


| E 2.E 3.B 4.D 


— İki Çemberin Ortak Teğetleri - | 


me, "e İL eni 











Örnek 





A 8 B 4 C 


DE, B noktasında teğet olan yarım çemberlerin 
ortak dış teğetidir. 


JAB|-8cm, |BC|>4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDE| — x kaç cm dir? 





A) 2/2 B)3Y/2 C)3Y3 Dj4v2 EB) Av3 
































A 40 4 





çemberlerin 
merkezleri olsun. 





1 
B 2 M 2 G 


Merkezden teğete çizilen uzunluk diktir. 
(0DJ L(DEJ ve (MEJ 1 (DEJ olur. 
|(AO0|-(J0B|-J0D|-4cm 
IBM|—|MG|—İJME| 2cm (yarıçap) 

IMHJ L(DOJ çizilirse, DHME dikdörtgen olur. 
İDHJ x|EM|—2 cm olur. 

IDH| 2 cm ise |OH|-2cm dir. 

MHO dik üçgeninde 

JOM|?2 -|OHJ2 #|HMJ? > 62-22 4 JHM|? 
IHM| < 4v2 cm olur. 


(yarıçap) 




















TEST - 30 
1. O,, O, çember 3. N AB sırasıyla A ve 
merkezleri v5 B noktalarında O, 
A,B teğet nok- B ve O, merkezli 
N taları çemberlere teğettir. 
A Xx B (0,B| 9cm |(AB| 4/3 cm 
|O,A| 4cm |AO,1<4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| -x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |BO, | - x kaç cm dir? 
A9  B10 Ci? D1ı3 B15 > i 
5 A2 B)3 o) 4 D)5 E) 6 
© 
> 
2. AB sırasıyla A vr 4 O, vee O, 
ve B noktaların- vi merkezli çember- 
da 0, vee O, ler sırasıyla A ve 
merkezli çember- 4 B noktalarında 
lere teğettir. A 4 B AB ye teğettir. 
(O,A| <2 cm (O,A| 4cm 
|O,B| 1cm J(AB|-4 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| - x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |O,B| - x kaç cm dir? 
A)3 B283 G2 DV Bi 


A)Y/2 BY/8 OG22 D3Y2 E)3y3 





1G 2.6 3.B 4.E, 


A 12 B 





İki Çemberin Ortak Teğetleri - Il 











Örnek 


O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve B | 
noktalarında AB 
ye teğettir. 
(AB|-12cm, |OAJ-7cm, |MB|-2cm 


i 
Yukarıdaki verilere göre, çemberler arasındaki 
en kısa uzaklık kaç cm dir? 


A1 B)2 c)3 D)4 











Merkezden teğetin 
değme noktasına 
çizilen uzunluk diktir. 


(OAJ 1 (ABJ ve 
IMBJ 1 (AB) olur. 
(IMHJ L(OAJ çizilirse HABM dikdörtgen olur. 
IMB|-2cm —> JHAJ-2.cm 
|(AB|-12cm > |HM|12cm dir. 
|OH| - |OAJ-JHAJ > |OH|<7-2-5cm 





HOM dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
|OM|J2 <|OHİZ # |HMJ2 


(9-xf 524122 (5-12-13) 


| 94x<13cm > x-4cm olur. 


Gevap D 








TEST - 31 


O,, O, merkezli 
çemberler 
sırasıyla A ve B 
noktalarında AB 
ye teğettir. 
(AB|-15cm, |CD|<7cm, |DO,|<icm 


Yukarıdaki verilere göre, O, merkezli çemberin 
yarıçapı kaç cm dir? 





A)S B)6 o) 7 D8 BS 


-O;, O, merkez- 
li çemberler 
sırasıyla A ve 
B noktalarında 
AB ye teğettir. 

JAO,|-<8cm, |BO,|<3cm, |CD|-2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| - x kaç cm dir? 





A)12 B10 09 D8. B7 


, sonuç yayınları 








O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve B 
noktalarında AB 
ye teğettir. 

|AB|-4/5 cm, |AO|-4cm, |BM|-3cm 





Yukarıdaki verilere göre, |CD| — x kaç cm dir? 


A)1 


B2 G3. D4 BS 


O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve 








B nokialarında 
AB ye teğettir. 
|AB|-3/3 cm, |AO|J-2cm, |BM|<5cm 

Yukarıdaki verilere göre, |CD| - x kaç cm dir? 


A)3/2 B3 OG22 D2 B1 


i1E2A3.B4E 


çiy 











— İki Çemberin Ortak Teğetleri - il 
Örnek 


O ve M mer- 


kezli o çemberler 


noktalarında AB 





ye teğettir. 

JAB|- 12cm 
|AO|-5cm 
IBM|-4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OM| kaç cm dir? 


A10 B13 CG15 D17 20 





sırasıyla A ve B | 














TEST -32 


O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve B 
noktalarında AB 
ye teğettir. 

JAB| -8cm 
IBM|-4 cm 
|JOA| 2 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |OM| kaç cm dir? 


A6  B8 


Cc) 10 


D12 B15 


O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve 
B noktalarında 
AB ye teğettir. 





L(AB|-4/3 cm, |OAJ-3cm, |BM|-1cm 
Yukarıdaki verilere göre, |OM| kaç cm dir? 


A6 B)6/2 C)6Y3 Ds E8y/2 


IN 


sonuç yayınları 


A Çözüm 
(OCI ve (MCJ 
birleştirelim. 


(OCI L(MCİJ olur. 


|(AB|-|0C|-12cm 
İAO|—|BC|<5cm 








- OMC dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
il lOMI2 -(0CJ2 #JMCJ2 

| JOM|? -122 492 
|OM| — 15 cm olur. 


(9-12 - 15) 











kezli 


ye teğettir. 
|OM|-17 cm 
JAO|l-6 cm 
IMB|-2 cm 








Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A8: B)13 C)15 Di6 B18 





JOM|<13cm, JAB|—12cm, JAOJ-3cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BM| — x kaç cm dir? 





A)1 BB2 C3 D4 BS 


208.6 4.B 











ABCO dikdörtgeninde | 






O ve M mer- 
çemberler 
sırasıyla A ve B 
noktalarında AB 


O ve M mer- 
kezli çemberler 
sırasıyla A ve 
B noktalarında 
AB ye teğettir. 








Merkez Açı - | 
Örnek 


O merkezli çemberde 


m(ACB) - 80“ 


Yukarıdaki verilere göre, m(OAB) —a kaç de- | 


recedir? 


A)65 B)6O C)55 DSO0 B45 


Başlangıç noktası, çemberin merkezi 











olan iki ışının oluşturduğu açıya merkez 


açı denir. 


Şekilde AOB açı merkez açı, AB yayı | 


A 

ZİN. AN isemerkez açının gördüğü yaydır. 
Bir çemberde, merkez açının ölçüsü gördüğü yayın 
“ölçüsüne eşittir. 











ze Çözüm 
Merkez açının ölçüsü gördü- 
ğü yayın ölçüsüne eşit oldu- 
ğundan m(ACB) 80" ise 
m(AOB) -80* dir. 
JAO|-|0Bjr 


— m(OAB) - m(ABO) —a olur. 
AOB üçgeninde; 
asa 480-1809 — 201009 


> az50' olur. 


Cevap D | 


TEST -1 








1. O çember merkezi 


m(AOĞ) — 85 


B 


Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A) 80 B) 85 Cc) 90 D) 95 E) 100 
2. A O çember merkezi 
m (AOB) — 2x— 259 
SO MACB)—-x4159 
B 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A)55 BSO C45 D40 E35 


sonuç yayınları 





O merkezli çemberde 


m(ACB) - 70* 





Yukarıdaki verilere göre, mM(OAB) -a kaç 


derecedir? 
A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 
4. : O merkezli çemberde 
m (AB) -3xt-209 
Sa B  mACB)- 220 
Cc 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? 


A) 40 B) 45 G) 50 E) 60 


BAD 


D) 55 





























7 Merkez Açı - Ni Çevre Açı - | 


Örnek 















Örnek 


O çember merkezi 2 |OA|-JOB| <r ise c O merkezli çemberde 
IADI çap e AOB ikizkenar üçgen olur. 


m(BAD) - 50 


m(GAB) XxX > m(BG) —2X 
m(AC) — 80“ olur. 


807 


al m(AB) — 1109 i 80 4 2x 4 110 - 3609 
— 2x4 190-3609 
B > 2x-170* 


m(BOC) — 60* 





1109 


>x-8659 olur. 


Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) — x kaç dere- 





Yukarıdaki verilere göre, m(CD) kaç derecedir? | m(BAO) —50' - m(ABÖ) — 50“ cedir? 


A35 B40 C45 Dso Bo İl M(BAO) * m(ABO) *- m(BOA) — 180 A65 B)70 © 75 Dao R85 
50* 4 509 4 m(BOAÂ) - 1809 > m(BOA)— 80" 


Köşeleri çember üzerinde olan açı- | 





m (BOA) - m(BOC) 4 m(COD) — 180“ 
— o ya çevre açı denir. 
809 4 609 #m(COD) - 1809 > m(COD) - 40“ Çevre açının ölçüsü gördüğü 


Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. yayın ölçüsünün yarısına eşittir. 















































m(GOD) — 40* - m(GD) - 40* ii BG 
m(SAğ) « 20) 
e AL A. 2 
Ümmmamamam ame emer — — j 
e TEST -3 
Y-2 
1. B O çember merkezi 3. B O çember merkezi 
1. i H — . ——— 
O çember merkezi 3. A O merkezli çeyrek : m(ACD) — 329 m(AOC) — 1109 
SAĞ) — EBS çemberde a 
ke) ii Mi N  MABD) <a 
m(CBO) - 609 mM(OAC) 65 Nİ. il 
G 
A 
Dp 
> B Yukarıdaki verilere göre, m( ABD) —w kaçde- Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) <w kaç de- 
Yukarıdaki verilere göre, m(AOB) -x kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(OBC) -x kaç de- ren e 
recedir? Ni ğ K 
EEE A28 B30 C32 Da4 Ese İ Ase 60 65 Dzo E|sü 
A)110 x — 
) B)115 CG)120 D)125 E)130 5 A)60  B)J65 C70 D75 E80 z 
> 2 O çember merkezi vi 
> (BAĞ) a 4. O çember merkezi 
3. N 4. O merkezli çemberde M(BAC) — 72 z > 
O çember merkezi z iliş iie Ni m(BAC) — 44“ 
(ADI çap m(OAB) — 68“ 
m(ABO) — 409 m(OCB) - 32“ 
m(BOC)  50* 
i Yukarıdaki verilere göre, m(BOC) -a kaç de- 
Sia recedir? Yukarıdaki verilere göre, m(BOC) -a kaç de- 
yaa Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) -x kaç de- İ 
Yukarıdaki verilere göre, m(CD) kaç derecedir? roi A)120 B)128 C)136 D)140 E)144 de ai 
A) 30 B) 35 i Not : Aynı yayı gören, çevre açının ölçüsü merkez açının ölçü- A) 44 B) 56 GC) 64 D) 76 E) 88 
) ) C40 D45 H50 A84 B87 COso Ds4 E100 BA 





ILE ZASGAE LG2EBAME 


gam 








-—— Cevre Açı - Il 








Örnek 


Şekildeki çemberde 
m(CAD) — 409 
m(BDC) - 259 


m(BCA) — 759 





cedir? 


D) 55 E) 60 




















Yukarıdaki verilere göre, m(ABD) — x kaç dere- | 


Çevre açının ölçüsü gör- 
düğü yayın ölçüsünün ya- 
rısına eşittir. 





m(BDG) — 259 5 m(BG)-50* 








m(GAD) - 409 - m(CD)-80* 





m(BCA) - 759 - m(BA)- 150 

m(ABD) —x > m(AD) — 2x 

Çember yayının tamamının açısal değeri 3609 oldu- 
ğundan 

m(BC) 4 m(CD) * m(BA) 4 m(AD) — 360* 

50“ 4 80“ 4 150“ 4 2x -3609* > x-40* 





Cevap A 

















TEST -4 
1. O çember merkezi 3. O çember 
m(BAO) — 159 merkezi 
— AB a 
m(BCO) — 20“ id P 
m(DCB) — 32“ 
m(CBA) — 419 
Yukarıdaki verilere göre, m(CBD) —x kaç de- 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) kaç derece- recedir? 
dir? N 
k A26 B)24 22 D20o Bi7 
A35 B45 C6O D70 BS > 
z 
Şekildeki çernberde < 4. O çember merkezi 


m(GAD) — 30* 
m(BDG) — 40* 


m(BCA) - 75* 





Yukarıdaki verilere göre, m(ABD) -x kaç de- 
recedir? 


A)25 B30 C35 D40 B45 


m(AOB) — 709 


m(ADC) — 259 








Yukarıdaki verilere göre, m(BEC) —o kaç de- 
recedir? i 
A) 55 B) 60 GC) 65 D) 70 E)75 . 


4D 2.G3E4B. 














| 
Örnek i 
; 


7 
7 90“ dir. 








Çevre Açı - Ili 


A O çember 
50 merkezi l 
(BCI çap 
gi m(OAC) — 50 
B GC 





(0) 


Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) xa kaç de- 
recedir? 


A)30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 


Çapı gören çevre açının ölçüsü | 
li 
li 











Çapı gören 
açı 90" dir. 


B G 





m (BAĞ) - 909 » m(BAO) —40* 
JAO|(BO|r olduğundan 

BOA ikizkenar üçgeninde 
m(BAO) - m(ABO) - 40 
m(ABO) — 40* 








Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) a kaç de- 
recedir? 


A15 B30 C)85 D45 B60 

















TEST -5 
1. Cc (AB) çemberin 3. C O çember 
çapı merkezi 
m(CBA) - 34“ (ABI çap 
A B A B 
Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) -x kaç de- 5m(OCB) < m(ACO) 
tay Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) <a kaç de- 
A)34 B42 C)J48 DS2 E56 N recedir? 
i : A)75 B6O C)45 D3a0 B)15 
C kezi Bi 
2. O çember merkez 34 N LABJ çemberin 
(ABİ çap. T çapı 
—— ——— a pi 
A | - 3m(CBA) x m(ACB) M(CBA) — 209 
A 203 


m(GAD) - m(DAB) 


Yukarıdaki verilere göre, m(CDA) <a kaç de- 
recedir? 


E) 50 


İEZ2ESAA4D. 


D) 55 




















(7 Çevre Açı- IV 





O çember merkezi 
m(ABG) - m(GDE) — 65* 


Yukarıdaki verilere göre, m(AOE) —x kaç dere- 

















asi 
EZ 





m(ABG) —a 
m(CDE) -B diyelim. 
akp 65 


Çevre açı gördüğü yayın ölçü- 
sünün yarasına eşittir. 


m(ABG) <a - m(AG)-2a 
m(GDE) — 8 > m(CE) — 28 dır. 
m(ACE) - m(AC) *m(GE) 


m(ACE) - 20 4 28 > m(ACE)- 1309 

















cedir? 
M 'k pri düğü .. .. . ve eyi 
A)130 B)125 C)120 D)115 E)110 | Rİ ik a m ii 
| M(ACE) - 1309 > m(AOE)-130* 
TEST -6 
1 Şekildeki çemberde 3. Şekildeki çemberde 
& m(ABG) - 50* (BCI çap 
D e 

p bw M(ADC) —2a 
c | m(ACB) -a 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADG) -a kaç de- 
recedir? 


A) 40 


B) 45 


C)50 DS5 E60 


Şekildeki çemberde 
M(ABC)-x4309 


m(ADC) - 3x—20* 





Yukarıdaki verilere göre, m(AEC) kaç derece- 
dir? 


A)90 B)95 C©)100 D)105 E)110 





sonuç yayınları 








Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) —a kaç de- 
recedir? 


A30 B40 C45 Dso Bo 


Pp 


ABCD karesinin 
köşeleri çember 
üzerindedir. 


m(EBC) — 209 





Yukarıdaki verilere göre, m(DAE) —x kaç dere- 
cedir? 


A20 B25 C)J30 D35 KH40 














Şekildeki çemberde 
(DB| -|AB| 
m(BCD) — 509 





Yukarıdaki verilere göre, m(BCD) <a kaç de- | 


recedir? 


A)SO B)J95 C)100 D)105 E)115 


Bir çemberde eşit uzunluktaki ki- 
rişlerin ayırdığı yaylar eşittir. 


JAB| -|CD| <> M(AB) - m(CD) 
(AB|-|CD| <> JABJ-|JCD| 


Bir çemberde paralel iki kiriş ara- 
sında kalan yaylar eşittir. 


(AB1/(CDJ <> (ACJ-|BD| 











m(ABD) — 50* x m(AD) -100* (çevre açı) 
(DB|-JAB| < |DB|-İABİ 

İDBJ —x olsun. 

(AD) ABİ -İDB| - 3609 

1009 4x4x-360” 

2x - 260“ 

x-1309 


m(DCB) - & - m(DAB) — 20 dir. (çevre açı) 
m(DAB)-x4100* > 204-1304 100 


az 115“ 


TEST -7 








1. e Şekildeki çemberde 
7 V LAB) çap 
(ABJ / (CDJ 
m(DCB) — 25“ 
Yukarıdakilere göre, m(CBD) kaç deretedir? 
A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 
2. Şekildeki çemberde Di 


(AB) / (CDJ 
m(AFB) — 40* 
m(GED) — 1409 





Yukarıdakilere göre, m(CDA) kaç derecedir? 


A)25 B30 C35 D40 B45 


sonuç yayınları 





Şekildeki çemberde 
JAG| —JAB| 


3. 
G 


m(GAB) - 20* 


w 


Yukarıdakilere göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 80 


B90 C)100 D)110 E)120 


Şekildeki çemberde 
(AB) çap 
JAG|-|JCD| 








M(ABD) — 70" 
Yukarıdakilere göre, m(BAC) kaç derecedir? 


A)SO B)55 C6O DES B70 


1D2.E3G4B 





7 Cevre Açı - Karma 
Örnek 














Şekildeki çemberde 
lAE| çap 
m(ABC) - 36“ 





R D 
A N 


C 


Yukarıdaki verilere göre, m(CDE) -a kaç de- | 

















Çevre açının ölçüsü gör- 





düğü yayın ölçüsünün ya- 
rısına eşittir. 


m(ABC) - 369 - m(AC) - 729 

















recedir? pi pi 
m(CDE) -a > m(CE) -2a 
A)38 B)46 C48 D5?2 BH 
(AEJ çap olduğundan 
m(ACE) - 180* > m(AC)-m(GE) — 180* 
| 724201809 > 201089 > a—-549 
e 
TEST -8 
BT AG Şekildeki çemberde 3. Şekildeki yarım 
il m(GED) - 30* im 
D —— 
E mM(ABC)-130“ 
va Yukarıdaki verilere göre, m(GDE) <a kaç de- 
recedir? 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABG) za kaç de- E Aa e a elen 
recedir? z 
ii 
A)100 B)110 C)120 D)130 E) 140 5 
ŞA ; 
2. O merkezli çember- 4. Şekildeki çemberde 





de 
m(AOC) — 80“ 
m(ABD) — 70 


Yukarıdaki verilere göre, m(CED) xa kaç de- 
recedir? 


A)45 B40 C35 D30 H25 





m(BCA) - m(ACD) 
m(ADO) — 80“ 


m(BAC) — 50* 





Yukarıdaki verilere göre, m(CAD) —a kaç de- 
recedir? 


A)SO B)55 C6O DE B70 


LC2.D8CAE 














Teğet Kiriş Açı - | 
Örnek 


O merkezli 
çemberde 


(CDI çap 
m(BCD) - 65* 





Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) za kaç de- 














| 
ER Çözüm 
B 
A 1309 
2a 
c D 





m(BCD) - 659 x m(BD) -130* (çevre açı) 














sında çembere 
teğettir. 
m(DAB) — 40* 
(AB|-|8C| 





Yukarıdakilere göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A70 B80 C)J90 D100 E)110 


doğrusu A nokta- .. 

















recedir? m(ABÖ) - a - m(BG) -2a (Teğet - Kiriş açı) 
A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 (CDJ çap ise 
m(CBD) — 180* 
> A Teğet - kiriş açının ölçüsü, gör- m(GBD) — m(GB) * m (BD) 
düğü yayın ölçüsünün yarısına 
2a, esittir. 1809 - 2a * 1309 > 50*—-2o 
(AB) a - 25“ 
B ie m 
m(CAB) -—— Cevap A 
2 
TEST -9 
1. Şekilde DC ve AE 3. Şekilde AD 
doğruları çembere doğrusu A 
A ve C noktala- noktasında 
rında teğettir. çembere teğettir. 
mM(EAB) - 55“ m(BAC) — 60 
m(BCD) — 40“ m(BCA) — 50“ 
le ki Ö CAD kaç d dir? 
Yukarıdakilere göre, m(ABC) kaç derecedir? Yulkeriekilere göre imi beki Merecenli 
5 50 B)55 C)GO D)65 70 
A) 75 B) 80 G) 85 D) 90 E) 95 e N ) ) ) 3 
Si 
2. Şekilde AD N 4. Şekilde AC doğrusu 


A noktasında çembe- 
re teğettir. 


m(ABO) - 20* 





Yukarıdakilere göre, m(CAB) kaç derecedir? 


A65 B)70 C)J75 D8O0 E)85 


iC2.D3.E4.B 














7 — Teğet Kiriş Açı - Il 
Örnek 


çembere A nokta- 
sında teğettir. 


m(DAC) — 80* 


m(ÂCD) - 30 





Yukarıdaki verilere göre, m(BAĞ) sa kaç de- 
recedir? 


A)5SO B)S5 C)GO D65 E70 


Aynı yayı gören teğet - kiriş açı 
ile çevre açının ölçüleri eşittir. 























Şekilde AD doğrusu 
A noktasında 
çembere teğettir. 
mM(BAC) — 140* 
JAB|-|JAG| 





Yukarıdakilere göre, m(DAB) kaç derecedir? 


A40 B)35 C)J30 D25 B20 


Şekilde AB doğrusu | 





ADC üçgeninde 





m(ADC) — 709 


eşittir. 


as 7/09 











m(ADC) 4 80" 4 30* - 180“ 


Aynı yayı gören çevre açı ile teğet - kiriş açının ölçüleri 


m(ADC) — m(BAC) — 70* 




















A15 B)175 C)20 


Şekilde CE doğru- 
su C noktasında 
çembere teğettir. 
IABJ çap 

(CDJ / (ABJ 


m(DAĞ) - m(ABO) — 46) 
TEST - 10 
1 DA Şekilde AD doğrusu 3. Şekilde (BA ışını 
çembere A noktasında çembere A 
A Aa C€ teğettir noktasında 
m(ABG) — 309 teğettir. 
# lAB| -JAC| 
> alim 
| 5 m(DAC) — 759 
Yukarıdakilere göre, m DAĞ kaç derecedir? RR 
Ş GE Yukarıdakilere göre, m(BCA) kaç derecedir? 
A25 B30 035 D40 45 K 
) Rİ S A)30  B)85 D)45 B50 
ar 


m(ECD) — 359 


Yukarıdakilere göre, m(DFB) kaç derecedir? 


D)27,55 E)30 


1.B2.E8.B4.D 














Şekilde 
(ACIM (BD) (E 
m(ABD) — 459 


m(BDG) — 359 





Yukarıdaki verilere göre, m(AED) —-x kaçdere- | 
| 


cedir? 


A)65 B)J70 C)J75 Dso B85 


Bir çemberde kesişen farklı iki kiri- 
şin oluşturduğu açıya iç açı denir. 


ölçüleri toplamının yarısına eşittir. 


mpi) TEE. 


Şekildeki çernberde 
(ACIN (BD) — (E) 
m(AB) — 60* 
m(DC) — 100* 


100* 
Yukarıdakilere göre, m(BEC) kaç derecedir? 


A)80 B)J85 C)JSO DS5 100 


Şekilde AB doğru- 
su B-noktasinda (| 
çembere teğettir. 


(BDINICEJ > (F) 
m(AÂBG) - 809 





m(ECD) — 109 
Yukarıdakilere göre, m(CFB) kaç derecedir? 


A)105 B)100 C)95 DSo E85 


İç açının ölçüsü gördüğü yayların | 






















sonuç yayınları 





m(ABD) — 459 — m(AD) -90* (çevre açı) 
m(BDC) 359 > m(BC) -70* (çevre açı) 
AED iç açı olduğundan 


m(ÂED) — 








90* «70 
x » — 


xs80* 





Pp 





























m(AD) * m(BG) 
2 









2 











Şekildeki çemberde 
TACI N (DB) —(E) 
m(ABD) — 559 
m(BDE) — 40" 


Yukarıdaki verilere göre, m(DEC) —x kaç de- 
recedir? 


A80 B)J85 CSO0 D95 E100 


O merkezli çemberde 
(BEJ çap 
(ACIM I(BDJ (FR) 


m(ADB) — 359 


m(EBD) — 159 





Yukarıdakilere göre, m(BFC) kaç derecedir? 


A 105 B)110 C)115 D)120 E)125 


İE2.D3.B4E 


m Dış Açı -1 








Örnek 


B,G,E,D 
noktaları çem- 
ber üzerinde 





m(BC) — 1109 


m(DE) — 309 


Yukarıdaki verilere göre, m (BAĞ) -a kaç de- 





Bir dış açının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri farkının 
yarısına eşittir. 


mA - DAS) - bö) 


ABC bir üçgen | 


recedir? 
A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 
A İki kesenin, iki teğetin veya | 
bir kesen ve bir teğetin oluş- 
turduğu açıya çemberin dış 
S 4 açısı denir. 

























Z ZN Çözüm 


1109 


m(BAC) —a bir dış açıdır. 


Bir dış açısının ölçüsü gördüğü yayların ölçüleri farkı- 


nın yarısına eşittir. 
m(BAĞ) - m (BC) > m(DE) 


1109-30 
a— 
2 





xz40" 

















Şekilde çemberde 











TEST - 12 
. PAB bir üçgen 3. A O çember 
A,B,C,D AN merkezi 
noktalar çem- B - Gc m (BAĞ) — 1059 
ber üzerinde i ON 
Ci m(CBA) — 109 
m(AB) — 120" 
m(DC) > 50* Yukarıdakilere göre, m(ADG) kaç derecedir? 
Yukarıdakilere göre, m(APB) kaç derecedir? S A) 15 B) 20 GC) 25 D) 30 E) 35 
A)30 B)35. C)J40 D45 Eso > 
N 4. Şekilde (AD 
2. pi ışını oOçembere 


m(ABC) — 359 


m(ADC) — 559 





Yukarıdakilere göre, m(DCB) kaç derecedir? 


A 40 B)35 C30 D25 B20 





D noktasında 
teğettir. 
m(CAD) — 30" 
|CB||JCD| 





Yukarıdakilere göre, m(CBD) kaç derecedir? 


A)100 B)95 GSO DJ85 B80 


EBE ME 

















Dış Açı - il 
Örnek 


Şekilde 
doğrusu çem- 
bere B nokta- 
sında teğettir. 


m(ADB) — 209 





m(ABC) - 60* 


Yukarıdaki verilere göre, 
recedir? 


A)85 BJ8O0 C)75 D7O BES 


(DB: 


m(ACB) za kaç de- 


pa. 








11 40” -4n—240* > 40 -280*—> 0-70" 


A Çözüm İ 


m(ADB) - 20 
dış açıdır. 

Bir dış açısının öl- | 
çüsü gördüğü yay- 
ların ölçüleri farkı- 





nın yarısına eşittir. 





m(AB) - m(GB) 


ADB) - 
m(ADB) 5 
009 - 2a — (240 — 2a) 


2 








Cevap D 











A Cc o D 


Şekilde (AB doğrusu O merkezli yarım çembe- 
re B noktasında teğettir. 


m(BD) — m(BC) * 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAD) —a kaç de- 
recedir? 


A) 20 


B) 25 6) 30 D) 35 E) 40 


Şekilde çemberde 
m(ADE) — 35“ 
ABİ <|ED| 





Yukarıdaki verilere göre, m(AFB) kaç derece- 
dir? 


A)120 B)125 G©)130 D)135 E) 140 








(AGE) -30... İ. 





sonuç yayınları 











O merkezli 
çemberde 


m(BOC) — 1109 
m(BPC) — 40* 





Yukarıdaki verilere göre, m(AD) kaç derecedir? 


D)40 B45 


Şekilde (BA 
doğrusu A nok- 
tasında çembe- 
re teğettir. 


m(ABC) - 36* 





m(ACB) - 429 


Yukarıdaki verilere göre, m(DAC) o kaç de- 
recedir? 


LAR ESNBAD 














(| DışAçı-Ili 








Örnek 
N di (PA ve (PC 
çembere A ve 
C noktalarında 
Ka 7 teğettir. 
G 


/ 


m(APĞ) — 409 





Yukarıdaki verilere göre, m(ABG) za kaç de- 








Teğetler arasındaki yay 
parçasının ölçüsü ile 
teğetlerin oluşturduğu 
açının toplamı 180* 
olacağından. 


m(APC) * m(AC) - 180* 














talarında teğettir. 


m(ABC) — 1409 





Yukarıdakilere göre, m(ADC) kaç derecedir? 


A) 80 B)85 CS0 D95 K100 














recedir? 409 4 m(AC) — 1809 
AS0 B)85 C80 D75 B70 m(AC) — 140* 
Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına 
eşittir. 
Dış açının kolları çembere te- ee, gi 
ğet ise, gördüğü yayın ölçüsü || M(AC) > 1409 & m(ABC) 709 dir. 
ii x ile toplamı 1809 dir. a 70“ 
IPA ve (PB teğet 
B — — 
M(AB)—x ve m(APB) za 
asx 180" 
TEST - 14 
1. IPA ve (PC 3. ABC bir üçgen 
çembere K,LİM çem- 
sırasıyla A ve bere teğet 
C noktalarında noktaları 
tı pl 1 “ ai 
m m(KLM) — 659 
m(APC) — 50“ N. 
ye Yukarıdakilere göre, m(ACB) kâç derecedir? 
Yukarıdakilere göre, m(ABC) kaç derecedir? 
A) 65 B) 60 C) 55 D) 50 E)45 
A6O0 B)65 C70 D75 E80 5 
- 4. IPA ve (PE 
2. (DA ve (DC ; çembere sirasıy- 
çembere sırasıy- e 
iL Av G mali noktalarında 
teğettir. 


m(APD) — 509 





m(CDE) —- 80“ 
Yukarıdakilere göre, m(ABC) kaç derecedir? 


A30 B35 C40 D45 B5O 


1B2.E8.DAB 




















Dış Açı - IV | 
Örnek 
G (ABI yarım Eşit uzunluktaki kirişlie- 
çemberin çapı | rin gördüğü yaylar eşit- | 
D i 
> Nec ic) ir 
P — 
Ni 8 mDA)-209 


Yukarıdaki verilere göre, m(CPB) — x kaç dere- 


cedir? 
A) 20 B) 25 C)30 D) 35 E) 40 
B 7 
IPA teğet (PB kesen 
z m(AB) — m(CA) 
u  —— 
pa 2 




















amam aaa RM 











|DC|<|CB| > m(DG) < m(GB) 


m(DC) —a dersek 





a4 4209-1809 
4-80" 


m(CPB) — x dış açı olduğundan 





Şİ ai 





mg 











TEST - 15 
b (CD doğrusu 3. (CD doğrusu 
D yarım çembe- D yarım çembe- 
re D nokta- N re D nokta- 
sında teğettir. sında teğettir. 
4ÖYig e 





m(ACD) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, m(DAC) —o kaç de- 
recedir? 


A) 25 


B)30 C35 D40 E45 


(CD doğrusu 


re D nokta- 
sında teğettir. 





m(DAĞ) — 339 


Yukarıdaki verilere göre, m(DCA) -o kaç de- 
recedir? 


A30 B28 C26 D24 p22 


--yarım'çernbe- 





i 
sonuç yayınları 








m(DCA) — 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(DBA) <a kaç de- 
recedir? 


A)SO B)55 C6O D65 70 


C (ABJ yarım 
çemberin çapı 
IDC|-|CBİ| 


A Bo m(GPB)-15 


Yukarıdaki verilere göre, m(DC) kaç derecedir? 


A70 B)J65  C)60 


D)S5 o B50 








(— Dış Açı Karma 











Örnek 


Şekildeki 
çemberde 


m(APD) — 40* 


m(DEA) - 70* 





— 


Yukarıdaki verilere göre, m(PDB) -w kaç de- 
recedir? 


A15 B)20 C25 DO B35 


Çevre açının ölçüsü 
gördüğü yayın ölçü- 
sünün yarısına eşit- 
tir. 














| 
İ 


ZA Çözüm 


m(PDB) za > m(CB)-20 dır. 
m(DA) —b dersek 
DEA iç açı olduğundan 


20 * 

zo: — 204B-140* (I) 

DPA dış açı olduğundan 

—2 

E 5 — 409 > B-20-809 (ıl) 

(0) ile (11) ortak çözülürse 
20461409 

-/B-2a-80” 


4a-60—> a-15* olur. 








TEST - 16 











(CA çembere 
A noktasında 
teğet 

m(BAD) — 70“ 
m(ABC) — 509 


Yukarıdaki verilere göre, m(ACB) -o kaç de- 
recedir? 


A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 


O merkezli çemberde 
G,E,D teğet noktaları 


m(EAD) — 80“ 


m(DBC) — 50* 





Yukarıdaki verilere göre, m(EPC) -o kaç de- 
recedir? 


A 110 B)115 C)120 D)125 -&) 130 





souuç yayınla rı 





Şekilde çember- 
de 


m(APB) — 10* 
m(AEB) — 70* 





Yukarıdaki verilere göre, m(DAG) -o kaç de- 


recedir? 
A) 25 B) 30 C)35 D) 40 E) 45 
4. Şekilde 


çemberde 


m(CB) — 140" 





(ACI - JAB| 





Yukarıdaki verilere göre, m(CPB) —-ao kaç de- 
recedir? 


A) 30 B) 25 Cc) 20 D) 15 E) 10 


LA 2.B3.B4.D. 









— Teğet - Kiriş Açı 
Örnek 















Şekildeki O merkezli 
çemberde JAB ve JAD 
teğettir. 


m(BAD) — 50“ 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) -w kaç de- 
recedir? 





B) 140 





A) 135 C) 145 





D)150 E) 155 





Teğet noktasından ve çemberin 
merkezinden geçen doğru teğet 
doğrusuna diktir. 


OT LAB 



































İİ a 1559 


Dış açının kolları teğet ise, gör- 
düğü yayın ölçüsü ile toplamı 
1809 dir. 





m(BAD) 4 (BD) — 180* 
(BD) - 1309 





Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına | 
eşittir. 


(BD) 1309 » m(BCD)—65* 


Çemberin merkezinden ve teğet noktasından geçen 





doğru, teğete diktir. 







(BCJ LJAB > m(ABC) 90 
ABCD dörigenin iç açıları toplamı 360 
50“ 490" 4659 40-360“ 














TEST - 17 
Şekilde O mer- 3. Şekilde O 
kezli çemberde — merkezli ya- 
(AT teğet rım çemberde 
m(OAT) — 35* Dp | : eni 
IDC|-|(0B| 


A 35” 





> 


T 


Yukarıdaki verilere göre, m(AOT) kaç derece- 
dir? 





A)35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55 
Şekilde O- - -— 
D merkezli 
çemberde 
(CD teğet 
—— Cc 
” 9 z JAD| -|DC| 


Yukarıdaki verilere göre, m(DCA) kaç derece- 
dir? 


A)15 B30 ©3835 D40 B45 





sonuç yayınları 


Yukarıdaki verilere göre, m(CDB) <a kaç de- 


recedir? 
A) 30 B) 35 G) 40 D) 45 E) 60 
4. A Şekildeki O merkezli 


çemberde JAD ve (AB 
teğettir. 


m(BCD) 70“ 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) <a kaç de- 
recedir? 


A)160 B)155 C)150 D)145 E)135 


LE 2.B38.D AA 


r— Kirişler Dörigeni - | 








Örnek 


Şekildeki çemberde 
ABCD kirişler dörtgeni 





Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir? 


A)80 B)85 C)J9O D95 E)100 


A Kenarları bir çemberin kirişleri 
olan dörigene kirişler dörigeni 


B denir. 
W m(A) 4 m(G) — 180* 


m(B) 4 m(D)  180* 


e) 

















Kirişler dörigeninde karşılıklı | 
açıların ölçüleri toplamı 1809 | 
dir. 


m(B) 4 m(D) — 1809 
“-X—109 4x4209 180” 
2x - 1709 
x-85* 









m(A) 4 m(G) — 180* 
90 4- m(G) — 180* 


m(G) — 90“ 











TEST - 18 
1 A Şekilde çemberde 3. A Şekilde çemberde 
70 ABCD kirişler yl |(AB|-|BC|<|CD| 
dörtgeni Bg: —— 
Bifa Ke m(ABC) — 80* 
100 e 
ğ ğ i 
> 
Yülkenazla Gor ği - p MN 
ve arıdaki verilere göre, $ — « farkı kaç derece Yukarıdaki verilere göre, m(BCD) — « kaç de- 
ir? 


A)20 B25 C30 D35 H40 


Şekildeki çemberde 
ABCD kirişler 
dörtgeni 





Yukarıdaki verilere göre, y kaç derecedir? 


A)90 B)95 C)100 D)105 E)110 


sonuç yayınları 





recedir? 


A)80 B)85 CSO D95 H100 


Şekildeki çemberde 
ABCD kirişler 
dörtgeni 


m(ECD) — 209 
m(ABC) — Sa 





m(ADC) — 4a 


Yukarıdaki verilere göre, m(AEC) — x kaç dere- 
cedir? 





A)80 B)85 C90 D95 H100 


LG2ABAME 























Kirişler Dörtgeni - li 


Örnek 


O merkezli 
çember diğer 
çemberi B ve 
C noktalarında 
kesmektedir. 


« , 


m(BDC) — 50* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) —a kaç de- 


recedir? 


A)65 B70 C)75 Dso 8S 














TEST - 19 


O merkezli 
çember diğer 
çemberi B ve 
C noktalarında 


© 


Yukarıdaki verilere göre, m(CAB) —a kaç de- 
recedir? 


kesmektedir. 
m(CDB) — 709 


A)40 B)45 C)5Oo DE K70 


Şekildeki iki çember 


kesişmektedir. 
ABCD dörigeninde 


m(BAD)  70* 





Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) —x kaç de- 
recedir? 


A)70 B)80 C)90 D)100 E)110 


E ve F noktalarında" - 





#onuç yayınları 





m(BDC) — 509 > m(BG)— 100* 
Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 

m(BC) — 1009 » m(BOĞ) 1009 dir. 

Kirişler dörigeninde karşılıklı açılar toplamı 180” dir. 
mM(BAC) - m(BOG) — 180* 

İ| © 4 1009-1809 > o -80* 














Çevre açı gördüğü ya- 





yın ölçüsünün yarısına 
eşittir. 





Cevap D | 





O merkezli 
çember diğer 
çemberi B ve 
C noktalarında 
kesmektedir. 


m (BAĞ) — 80* 


Yukarıdaki verilere göre, m(BDC) <a kaç de- 
recedir? 


A)45 B50 C)55 D)6O E)65 


Şekildeki çemberde 


ABCD kirişler 
dörtgeni 
m(BEA) — 209 


m(CFB) — 30* 





Yukarıdaki verilere göre, m(EBF) - & kaç dere- 


© cedir? 


A)55 B)J6O C)6S D)7O0 E75 


AZ.E3.B4.C 








İp 











j Çemberde Açılar Karma -| h 
Örnek 
(KA O 
merkezli 
yarım 
çembere A 
noktasında 
teğet. | 
m(AKD) < m(DKC) 








Yukarıdaki verilere göre, m(KDA) — x kaç dere- 
cedir? 


A30 B)35 C)J40 D)45 E50 


(AB O merkezli yarım ii 
çembere teğet ise 


m(BAD) 4 m(BG) — 90“ 

























Ni B o Cc 


m(AKD) — m(DKG) <a olsun. 
m(AKG) 4 m(AB) — 90* olduğundan 
m(AB) 909 —2a olur. 


Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit ola- 






cağından 





m(AB) - 909 -2a > m(ACB)-45*-a dır. 






DKC üçgeninde 






m(ADK) — m(DKG) 4 m(DOK) 


Xz04145“—-a > x-45' 




















TEST - 20 
1 O merkezli yarım 3. O merkezli 
çember yarım çember 
G 
|0B||DG| ii JAO||DGJ 
mem — C — 
A o TE A o - m(EOC) — 1359 


Yukarıdaki verilere göre, m(DC) kaç derecedir? 





A)30  B)45 


C) 60 


D)75 BM 


O merkezli 


sonuç yayınları 


yarım çember 


OG) <JAE| 








za —— 
B o © mDAC)-20“ 


Yukarıdaki verilere göre, m(DOC) -x kaç de- 
recedir? 


A)20 B30 C)40 DSO E60 





Yukarıdaki verilere göre, m(ACE) —x kaç dere- 


cedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
4. A O merkezli yarım 
çember 
A E,B teğet noktaları 
JAE| -JEC| 
B O: D 


Yukarıdaki verilere göre, m(EDB) —aw kaç de- 
recedir? 


A)15 B30 C45 Deo B75 


G.E EA AD. 











Çemberde Açılar Karma - il i i 
Örnek 


A ABC bir üçgen 


O çember merkezi 


m(ABG) — 25* 


252 





Yukarıdaki verilere göre, m(DAC) <a kaç de- 


























m(DAĞ) — 20* 


Yukarıdaki verilere göre, m(DEC) —aw kaç de- 
recedir? 





A)45 B)5O C)S5 Deo B65 





m(ABC) - 259 - m(AG)-50* 








© A)GE 


(ADJ yi uzatırsak merkez- | 
den geçtiği için çap olur. 
Çevre açı gördüğü yayın öl- 
çüsünün yarısına eşittir. | 























recedir? 
(AEJ çap olduğundan ACE yayının ölçüsü 180" dir. 
A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 —N — — 
| m(EG) 4 m(AC) — 1809 > m(EC) 4 509 — 180“ 
AEĞ çevre açı olduğundan - 
m(EC) - 1309 » m(EAC) -65* dir. 
Cevap E | 
TEST -21 
O çember merkezi 3. (AB O merkezli çembere 
(ADI çap B noktasında teğettir. 
m(BOĞ) — 269 e (DO) 
m(DOB) — 130* 
Yukarıdaki verilere göre, m(ABC) -o kaç de- — 
p Yukarıdaki verilere göre, m(DAB) <a kaç de- 
recedir? 
recedir? 
A) 95 B) 98 C)100 D)103 E)105 ei 
pi A) 85 B) 80 C)75 D) 70 E) 65 
2. O çember N 
il . 4. O çember merkezi 
He 
(BC) çap Ek 
(ADD nokta- m(EBD) — 409 
sında teğet JAE| <|DC| 


Yukarıdaki verilere göre, m(ACD) <a kaç de- 


recedir? 
B) 70 0) 75 E) 85 


LD C3'G A 


D) 80 














(— Cemberde Açılar Karma - lil h 
Örnek 


O yarım çemberin 


D ç 
e merkezi 
e e 


A o B  mDEC)-135* 





Yukarıdaki verilere göre, m(DG) kaç derecedir? | 


A)45 BS55 C60 D75 BO 

















m(DEĞ) — 1359 ise 


m(GEB) — 45* 





CEB iç açı olduğundan 


© m(GB) 4 m(AD) 
© 2 
(ABI çap olduğundan 


459 — m(CB) * m(AD) - 90* 
m(ADB) - 180* 
m(AD) * m(CB) 4 m(DC) — 180* 


909 4 m(DG) — 180*  m(DC) - 909 























le ve e mma e m «iz MZ z KAZAYA m DMM <8 on 1 
TEST - 22 
1 Şekilde 3. (AB ve |JACJ 
(ED çembere çembere B ve 
D noktasında D noktasında 
teğettir. teğetlir. 
M(CBA) — 110“ i m(BCA) — 40“ 
m(EAD) — 40“ m(EDB) — 709 
Yukarıdaki verilere göre, m(AED) sa kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) —a kaç de- 
recedir? recedir? 
A) 60 B) 45 C) 40 D) 30 E) 25 — A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 
Si 
z 4. O çember 
2. Şekildeki iü merkezi 
çemberde (AB ve JAF 
|BCİ|ED| BvebD 
m(BDG) 50" “ noktalarında 
teğet. 





m(BDA) — 359 


Yukarıdaki verilere göre, m(CAD) <a kaç de- 
recedir? 


A)10 B)15 C20 D25 H30 





m(BAF) - 509 , m(ECD) -30* 


Yukarıdaki verilere göre, m(EGD) a kaç de- 
recedir? 





A)SO B)J55 C60 D)70 B85 


gemini 


vi 
emi 
li 
ii 


: 
ğ 
: 
: 
E 
















— Çemberde Açılar Karma - IV 1 
Örnek 


O yarım çemberin Yarirn çemberi tam çembere ta- 





merkezi 
(ABJ / (EGİ 


mamlayalım. 










m(EDG) — 1309 






Yukarıdaki verilere göre, m(EAB) - a kaç dere- | 







cedir? EDC çevre açı olduğundan 

















m(EDC) - 1309 > m(EAG) — 260“ 





A)65 B)J70 C)75 D8Oo BBS 





m(EA) 4 m(GB) 4 m(AB) — 260* 


m(AB) — 1809 & m(EA) 4 m(CB) - 80* 





(EGJ / (ABJ olduğundan 
m(AE) - m(GB) > m(AE) - m(CB) - 40* olur. 
EDCB yayının ölçüsü — 1809 — 409 - 140“ olur. 
m(EAB) —a çevre açı olduğundan 


e EN 
m(EDCB) - 1409 ise, a - 70" 


























TEST -23 . 

1. (CDJ yarım 3. A (CDJ yarım 
çemberin çapı : çemberin çapı 
m(ABD) — 209 > (AE|< JAD| 

— B > — 
m(EDC) — 109 i z m(ABD) — 159 
Yukarıdaki verilere göre, m(EDA) -a kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(EC) kaç derecedir? 
recedir? . 
A)40 B)30 C)25 D20 B15 
A)40 B45 CS50 D6o H70 N 
2. DE (AB| yarım 2 4, (ABI yarım 
çemberin çapi çemberin çapı 
|CD|<|CB| DCJ / (AB 
a 80” “NB — 
m(DAB) — 80” m(DBC) — 509 
Yukarıdaki verilere göre, m(CBA) —a kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(BDG) —a kaçde- 
recedir? recedir? 
A) 45 B) 50 Cc) 60 D) 65 E) 75 A) 35 B) 30 C) 25 D) 20 E) 15 





GB HA 4D. 














m Gemberde Açılar Karma - V 
Örnek 1 | 


(BA ve (BC | 
çemberlere 
AveG 
noktalarında, 

iki çember || | 
de birbirine 
D noktasın- 
da teğettir. 





m(ABC) — 1409 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) kaç derece- 
dir? 





A)100 B)110 C)120 D)130 E)140 








Çözüm 


B 
, 140 
d 
a 
G 
> D 
a 


ABCD dörtgenin iç açıları toplamı 3609 olduğundan 
1409 4a40n4-B4-B-360* > 2(asB$)-220 
a*Bpz110 


D noktasından d teğe- 
tini çizilem. 

m(EDC) < m(BCD) <a 
m(EDA) < m(BAD) <8 


olur. (teğet - kiriş açı) 


N 


CevapB | 

















Örnek 2 


Şekildeki iki 
çember birbirine 
B noktasında 
teğettir. 

A,B, C doğrusal 
m(ADE) — 1029 





Yukarıdaki verilere göre, m(DEC) kaç derece- 
dir? 


A)78 B84 CG92 D98 E102 


C — — 
m(EBC) < m(ABD) 


m(BG) - m(AB) 


ADB çevre açı oldu- 
ğundan 


m(ADB) - 1029 ise 





m(AB) — 204* 


m(AB) - m(BC) > m(BG)-204* dir. 
BEC çevre açı olduğundan 
M(BG) - 2049 < m(BEĞ) - 1029 dir. 
a-102 dir. 








TEST - 24 


IBA ve (BC- 
çembere A ve C 
noktalarında, 

iki çemberde bir- 
birine D nokta- 
sında teğettir. 


(ABJ 1 (BCJ 


1. w E 
Cc 
D 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADC) kaç derece- 
dir? 


sonuç yayınları 


A)115 B)120 C)130 D)135 E)145 


Şekildeki iki 
çember birbirine 
B noktasında 
teğettir. 

A,B, C doğrusal 





m(ADE) — 1149 


Yukarıdaki verilere göre, m(DEC) —a kaç de- 
recedir? 


A)114 B)J102 C96 D80 76 


LDZ.A 











Cemberde Açılar Karma - VI 
Örnek 1 















Şekildeki iki çember 
birbirine A noktasın- 
da teğettir. 


A,C,D doğrusal 


m(ABG) — 80* 





Yukarıdaki verilere göre, m(AED) — « kaç dere- 


cedir? 
A)100 B)95 G) 90 D) 85 E) 80 
d 
m(BAD) — m(CAD) 
A — — 
B m(AB) — m(CA) 
c 2a 
D 
2a 
ek Çözüm 


200" ABC çevre açı olduğundan 






m(ABC) - 809 - m(AC) - 1609 


eşittir. 
160” M(AĞ) - m(AED) — 1609 
m(AED) - 1609  m(AD) - 200* 

AED çevre açı olduğundan 


M(AD) - 2009 - m(AED) - 100* 





Aynı yayı gören teğet - kiriş açılar | 


Cevap A 














C noktasında iki 
çember birbirine 
teğetiir. 





AB ortak teğet 





m(CDB) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, m(AOC) —a kaç de- 
recedir? 


A)100 B)90 





C noktasında çemberler teğet | 
AB ortak teğet ise 





m(GB) 4 m(AC) — 180* 


CDB çevre açı 
olduğundan 


m(GDB) — 40* 
> m(CB) — 809 dir. | 


m (CB) * m(AC) - 180“ olduğundan 
809 4 m(AC) - 1809  m(AG) 1009 dir. 
AOC merkez açı olduğundan 
m(AG) — 1009 » m(AOĞ)-100* dir. 
a 1009 dir. 
CevapA 








TEST - 25 








A noktasında teğettir. 
A,B,C doğrusal 


m(ADG) — 70* 


Yukarıdaki verilere göre, m(AEB) —a kaç de- 
recedir? 


A)70 B)80 CS90 D100 E)110 


Şekildeki iki çember 


sonuç yayınları 





D 
iki çember birbi- 


noktasında 


rine teğettir. 


AB ortak teğet 





m(ACD) — 50* 


—— 


Yukarıdaki verilere göre, m(DEB) —a kaç de- 
recedir? 


D)GO E)70 












-— Çemberde Açılar Karma - Vii 
Örnek 1 


Şekildeki çemberler 
E,C,D noktalarda 

ikişer ikişer birbirine 
teğettir. 

O çember merkezi 


m(GOD) — 60* 





m(DAE) — 209 


Yukarıdaki verilere göre, m(CBE) za kaç de- 
recedir? 


A)30 B)J35 C)J40 D45 B50 


Şekildeki çember A,B, C noktaların- 


da birbirine teğet ise 


m (AG) *- m(AB) * m(CB) — 180* 





COD merkez açı olduğundan 
m(GOD) — 60” - m (CD) - 60 
DAE çevre açı olduğundan 


m(DAE) - 209 x m(ED)-40* 





m(CD) * m(ED) 4 m(GE) — 180* 
609 4 409 - m(CE) - 1809 > m(CE) - 80* 














1 





| 





| 















Şekildeki çemberler | 
dik kesişmektedir. 
A,B, C doğrusal 
(DBI ve |JBEJ B 
noktasında çembe- 





re teğet 


m(BEĞ) —20* 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADB) —a kaç de- 
recedir? 


A)50  B)60 


065 D70 B75 


Çemberler dik kesiştiği- 
ne göre, kesişme nokta- 
sındaki teğetler birbirine 
diktir. 

(DBI 1 (BEJ 





Ayrıca |(DBJ ve (BEJ çap olur. 


Çapı gören çevre açı 90“ olacağından 











CBE çevre açı olduğundan m(DAB) Ni m(BCE) —-90 dir. 
m(CE) -80* - m(GBE)-40* > a-40* “709 dir. 
Cevap C | 
TEST - 26 
1. Şekildeki çemberler 2. Şekildeki çemberler 


A,B, C noktalarda 
ikişer ikişer birbirine 
teğettir. 

O ve M çember 
merkezleri 





m(BMG) — 60* 
m(BOA) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADO) — —a kaç de- 
recedir? 


A30 B40 O45 DS5O0 E)60 


sonuç yayınları 


dik kesişmektedir. 
A,B, C doğrusal 
(DBJ ve (BEJ B 
noktasında çembe- 





re teğettir. 


m(ADB) - 409 


Yukarıdaki verilere göre, m(BEC) —« kaç de- 
recedir? i 


A)40 B)45 C)JSO0 D55 B60 


e 


Cemberde Açılar Karma - Vİli 




















Örnek 


Şekildeki çemberde 
ABCD kare 


m(DAE) — 249 





Yukarıdaki verilere göre, M(EBC) <a kaç de- | 


recedir? 


A) 20 





B) 21 





D) 23 





C) 22 E) 24 

































Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. 








m(DAE) 249 - m(DE)-48* 








m(EBG) -a > m(EG) z 


ABCD kare olduğundan tüm kenarları birbirine eşittir. | 


2a olur. 






Eşit kirişlerin ayırdığı yayların ölçüleri eşit olduğundan | 









m(AD) — m(DG) < m(BG) - m(AB) — 90* 









48 420-909“ > a-21' 















TEST - 27 
O çeyrek çemberin 3. Şekildeki çember- 
aç merkezi de ABCD kare 
(CAJ L(OB)J (FE E noktasında 
|OA| - |ABJ| teğet 
M(EBC) — 30“ 
9” ; B 
Yukarıdaki verilere göre, m(ODE) za kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(EFG) —a kaç de- 


recedir? 


A)75 B)65 


C) 60 DSO E)45 


Şekildeki çemberde 
ABCD kare 


m(EDG) — 15 


Yukarıdaki verilere göre, m(BAE) —a kaç de- 
recedir? 


A)15 B20 025 DMO B35 





sonuç yayınları 





recedir? 
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 
4. B O çeyrek çemberin 
merkezi 
ODCE dikdörtgen 
C D —— 
Sİ m(EDO) — 40' 


Yukarıdaki verilere göre, m(BCD) <a kaç de- 
recedir? 


A)40 B)35  C)30 


MA2DBAKE 


D)25 E20 








7 Gemberde Açılar Karma - iX 








Örnek 


A ABC üçgen 
(ADJ 1 (BGJ 
(BEJ 1 (AGJ 


ÇE — 
m(ABE) — 259 


Nİ 





D G 


Yukarıdaki verilere göre, m(ADE) —x kaç dere- 
cedir? 








rap) 








Zn; Çözüm 
A AEB ve ADB dik açıları, 


(AB) doğru parçasını gör- 


düğünden A,B,D ve E 
noktalarından geçen çem- 

Lei 
B D. 


ber çizilebilir. 


ABE ve ADE çevre açıları aynı yayı gördüklerinden 


m(ABE) - m(ADE) - x-25* 











A20 B25 C)30 D40 BSO 
| 
> er 
TEST - 28 
1. ABCD bir dörtgen 3. ABCD kirişler 
(BAJ L JADJ dörtgeni 
(BCI 1 (CDJ ». JACINIBDIXCE) 
B SD —— PE am o 
m(ACD) - 36“ BS m(ACB) — 36 
m(DCA) — 449 
Â? NV — 
e m(DBC) — 539 
Yukarıdaki verilere göre, m(ADB) —a kaç de- Yukarıdaki verilere göre, m(BAC) —« kaç de- 
recedir? recedir? 
A)36 B42 C)46 Ds BM İ A)47 B49 s2 DS5 B6i 
ABCD kirişler 2 4. ABCD kirişler 


dörtgeni 
M(ABD) — 52 


m(BCA) — 38” 





Yukarıdaki verilere göre, m(BAD) kaç derece- 
dir? 


A)80 BJ85 O90 D100 B110 





dörtgeni 
m(BAĞ) — 20* 
m(ADB) — 40* 


Yukarıdaki verilere göre, m(ABG) kaç derece- 
dir? 
A)90 B) 95 


C)100 D)110 E)120 


LED OJALE 

















İç Kuvvet -| 





Örnek 


ğ (ACIN IDE) -(B) 
A IDB|-2cm 
IBE|-9 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 


A)5 B) 6 0)8 D) 9 E) 12 


(ACI N(DB) - (P) 
İPD|.JPB| -|AP|.|PG)| 


TEST -1 


c (ABJn(CDI(E) 
5 JED|-6 cm 
ğ |AE| 4cm 
A |CE|-2cm 


D 
Yukarıdaki verilere göre, |EB| -x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D)6 E)7 


TABIMTCD) (EŞ 


c 
B |AB|z8cm 
JED|-4 cm 
A |CE| 3 cm 


D 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| nin alabileceği 
değerler toplamı kaçtır? 


A6 B8 G1 Di? H15 

















sonuç yayınları 








|AB| -2JBG)| 
|BC| -x dersek |AB|—-2x olur. 
x.2X-2.9 

2x2 - 18 


2-9 > x-3 


JAC|-3x > |AGJ<9cm olur. 










































B (ABIN(CDIJ-(E) 
GN isli 
JAE| <9 cm 
|BE|-4 cm 


A 
Yukarıdaki verilere göre, |DG| kaç cm dir? 


A6 B8 010 


SE 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


D)12 E16 


(ABIn (CD) -(E) 


3JAE| - 2JEB| 
İDE|-3 cm 
JEC|-8cm 


A8 B10 G12 D14 B16 


LA 2.B3.D4.B 











— İç Kuvvet - Il 
Örnek 


B 
A 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


O çember merkezi 
(ABJ kiriş 
(CB|-8cm 
J0C|5 cm 

JAC| 3cm 


A)10 B9 ©8 DI g6 

















O çemberin merkezi oldu- |! 
ğu için O ve C noktaları | 
IDE) çap | 






uzattığımızda 





olur. 
|OD|r dersek 
|CE|r-5 olur. 














C noktasına göre kuvvet uygularsak 
İCE|.JCD| < |AG|.JCB| 
((—5).(r45)-8.3 

rr 25-24 


r? — 49 > 17 





















TEST -2 
1. O çember merkezi 3. E O yarım çemberin 
B R 
(ABI kiriş O merkezi 
e. Li 
- |FC|s4 cm 
JAC| 5cm $ e 
|(CO|<3 cm lEF| 3 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç dir? 
cm dir? 
A)10 B12 015 Di? B20 
A) 6 B)7 Cc)8 D)9 E) 10 
| 5 
> 
2. O çember merkezi 
LACJ kiriş 4. O yarım çemberin 
(BC|-7 cm merkezi 
JAB|- 1cm iOlsiçm 
Pa dn |EC| 4 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |0B| -x kaç cm dir? 


A2/2 BE M2 DS? BE 








|OE|-4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AE| -x kaç cm dir? 
A)3 BA 


o5 D6 g8 


1.B2.B8.C4.C6 





amm ny apn peni 








meyra m arayeery amm armpcayem 


mey ymyyne 






















İç Kuvvet - lll 


Örnek 


(ABJ yarım 
çemberin çapı 
(DHJ 1 JABJ 
(CEJ 1 (DHJ 





|IFH|-7 em, |CF|<6cm, |DF|—-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İFE|-x kaç cm dir? 


A8 BS 10 Di? Hi4 














F noktasına göre kuvvet uygularsak 
İİ |GFL.FE|<JDFJ.JFKİ 
6.x-4.18 


xz1i2cm 


Yarım çemberi tam çembere 
tamamlayalım. 


Merkezden kirişe çizilen dik- 
 mekkirişi ortalar. 


İHD|>IHK|—11cm 





Cevap D | 











(ABJ yarım 
çemberin çapı 
IDHJ 1 (ABJ 
(ECİ L(DHJ 





|EF|x3cm, |DF|-2ecm, |FH|-2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |FC| —x kaç cm dir? 





A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)8 
(ABJ yarım i 
çeriberin çapı 
IDHJ 1 (ABJ 

A di g OJECİLIDHİ 








İFH| <6 cm, IFC|-4cm, |DF|x4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |EF| -x kaç cm dir? 


A10 B)i2 G14 D16 H20 





* sonuç yayınları 











Ç O yarım çemberin 
merkezi 
A Xx B |CDJ<3cm 
IDB|-3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |A0O|—x kaç cm dir? 





A)5 B) 6 C)7 D)8 E) 10 
E D O yarım çemberin 
x J2 merkezi 
yi (DOJ 1 JABJ 
ini E,C,B doğrusal 
A o B 
ICD| 2cm 
|GCO|-6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |EC| -x kaç cm dir? 





i.B2.D3.AZE 














— İç Kuvvet - IV 







































Örnek İ a — İç Kuvvet - V i 
ime İİ R- çözüm | i j 
| İ Örnek 
Şekildeki çemberde | E noktasına göre kuvvet 
(AB) L(CDJ uygularsak i O çember merkezi - P noktasından geçen en kısa 
A B JED) <6 cm | JAE|.JEB| - |CEJJED| ; (ABJ kiriş kiriş, P ERP orta nokta 
İGE| <4 cm JAE1.2 -4.6 JAP|-8 cm | ei 
|EB|-2 cm |AE|-12 cm IPBİ-4cm 
D : 
Yukarıdaki veril ” bö kaç || Merkezden kirişe çizilen dikme kirişi ortalar. Yukarıdaki verilere göre, P noktasından geçen İl P noktasına göre kuvvet uygularsak 
ukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç | en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? |KPLPL) - JAPİ.İPBİ 








i 
cm dir? | |AB|x14cm — JAH| <JHB|-7cm 











A a. (CD|<10cm — |CF|-İFD|<5 cm A)16 B11 Gi? Dis B14 si 
OFEH dikdörtgeninde Xx -36 
JEF|- 1cm — |OH|-1cm x-6 
İİ AHO dik üçgeninde pisagor bağıntısından |KL| 12cm 
JAOJ? -JOHIZ « AHIZ ği — | a EE 
















































































| 1A012-12472 > |AOl-5Y2 — r-5/2 | 
j TEST -5 
i Cevap D | 
i 1. O çember merkezi 3. Â Şekildeki çemberde 
TEST -4 | (AB|J kiriş m(BAD) -« m(DAC) 
; i i IPA| -8cm — 
1. ç O çember merkezi 3. Şekildeki çemberde | , MN ei 
IPB|-2 cm JBE|-4 cm 
LAB çap (ABJ 4 (DCJ 
JOE| —JEB| |(AE|<9 cm ii il i JEC|-38 cm 
A ö B Yukarıdaki verilere göre, P noktasından geçen 
|İCE|-4 cm /EB|-5 cm | ai c : Gi p ; 
i en kısa kirişin uzunluğu kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, Ç(ABC) kaç cm dir? 
JED|-3 cm İDE|-3 cm , 
z |; A)4 B)5 C)6 D)7 E)8 A) 18 B) 19 C)20 D) 21 E) 23 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı ka R 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç ; ği : din i z 
: cm dir? N 
cm dir? , | > 
A) 85 B)y/86 C)Y87 D)yY8S E) v9 > 
A)1 B)2 c)4 D) 6 E) 8 > j ) ) 2 N 
2. ekildeki çemberd x 4, D i | 2. O çember merkezi 
e Şekildeki çemberde N O çeyrek çemberin | s 4, Şekildeki çemberde 
6 (ABJ £(CDJ > merkezi : (AB) kiriş... —- ai GER 
ABD) - m(DBC 
A ni B |ED|s8cm (OAJ (CHİ İPA| 9 cm M(ABD) — m(DBC) 
Ed. : (BC|-6cm 
İCE| <6 cm İCE| 5 cm | IPB|—-1cm 
|EB| 4cm JEH| <2 cm |ED| 5cm 
o EB|- (AB|-4 cm 
D H A İEB|s3cm | Yukarıdaki verilere göre, P noktasından geçen 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç i Sn im zi er Gen le Yukarıdaki verilere göre, |BE| -x kaç cm dir? 
cm dir? ir? i 
cm dir? A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 A)5 B)4 c)3 D)2 E)1 
A)y/65 B)Y66 C)YV67 D)Y6S EB v70 A)6 B)7 Cc)8 D)9 E) 10 
| ni : vi ei 4 
ELA MAO e 
: 
E 











— İç Kuvvet Karma 








Örnek 


O merkezli yarım 
çemberde 


TAB| çap 
JEB| 10cm 








Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


























Çapi gören çevre açı 
go dir. 

B ile C birleştirirsek 
(BCI LJACJ olur. 





ECB dik üçgeninde 
|CB|-8cm (6-8-10) 


E noktasına göre kuvvet uygularsak 








cm dir? JAE|.JEC| —|DEJ.JEB| 
17 19 KOL ne 2 ölem 
A)8 B) G)9 D) > E) 10 i 5” — 
ACB dik üçgeninde 
|AC| 15 |BC|-8cm — JAB|-17cm (8-15-17) | 
17 
|(AB|z17cm > r -— om olur. 
TEST -6 
1, di Şekildeki çemberde 3. 
Dp e (BAJ 1 TAG) 
> JAE|-8 cm 
GC 
— JAC|-6cm 
İBE| 5cm 
Yukarıdaki verilere göre, İDE| xx kaç cm dir? Şekildeki çemberler C ve B noktalarında 
kesişmektedir. |(ABIn (CD) - (G) 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 
- Yukarıdaki verilere göre, |EB| - x kaç cm dir? 
z 
İz A)3 B)4 C)5 D) 6 E)8 
z 
e 4, D O merkezli çemberde 
> Gc 
2. c O çember merkezi ; İN > 
” | © (ABI çap 
e (COJ LJABJ 13 JEB| 18 cm 
çi U 
— A B 
” a - |AO(-4cm © JEC| <5 cm 
JEO| 3 cm 55 
Yukarıdaki verilere göre, |ED|-x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 
6 7 8 9 11 
Ax B) O > DE. EB A)15 B)14 G13 D12 B10 
.11B2.B3.B 4.E. 








erime 














Dış Kuvvet - | 
Örnek 





(ACJ ve JAEJ 
kesen 





(BC|-7cm 
J(AB|-5cm 
|JAD|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDE| -x kaç cm dir? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


5. B 
(PB)J ve JPDJ kesen 
IPA|.JPB|JPGİ.İPD| 


























zZx Çözüm 








A noktasına göre kuvvet uygularsak 
|AB|.JAC|—|AD|.JAE| 
5.12-4(4 4x) 


xziİitcm 


Cevap B | 




















TEST -7 
1. B (PBJ ve (PDJ 3. E 
D 
kesen N 
AB|-7cm 
|AB| X 5 1 — g 
IPG|-3 cm 
IPA| <2 cm O yarım çemberin çapı, |ECJ ve JACJ kesen 





D 
Yukarıdaki verilere göre, |CD|-x kaç cm dir? 


A)6 


D)3 


E)2 





IPBJ ve (PDJ kesen 
|(CD|13cm, |AB|-8cm, |PA|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İPC|-x kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 








sonuç yayınları 


IDG|s7cm, |BC|z6cm, |ED|-5cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 


A6 B7 G8 DS H10 





IPDJ ve |JPCİJ kesen 
İDA| -|AP|, (CB|<7ecm, |PB|-2cm 


Yukarıdaki verilere göre, İPD| kaç cm dir? 


A6 B8 G1 D12 Bi4 


LD 2.A3.G AA. 














po Dış Kuvvet - İl 








Örnek 








O çemberin merkezi 
IDC|10cm, JAC|-6cm, |AB|<-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |0B| —r kaç cm dir? 


A)6 B)8 Cc) 10 D) 12 E) 14 


























O çember merkezi 
|(AC|-7cm, |AB|-6cm, |OB|<4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |DC| -x kaç cm dir? 


A)8 B7 G6 D5 pB4 











O noktasını uzatırsak (EBJ çap olur. 

















A noktasına göre kuvvet uygularsak 
JAB|.JAE| —JACJ.JAD| 
4(4 42r)-6.16 





442r-24 
rs10cm 
Cevap C 
TEST -8 
1. 3. > A O çember 
> merkezi 
D JAE|-4JADj| 
> |CB|-5cm 
JAB|-4cm 
O çember merkezi E 
IDC| 5cm, J|AC|<3cm, |JAB|-2cm Yukarıdaki verilere göre, |AE| kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |OB|r kaç cm dir? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 
A)4 B) 5 C)6 D)7 p)8 X 
2 
2. e 








O çember merkezi 


(0B|-|BA|, |DC|-5cm, |AC|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |OA| kaç cm dir? 


A) 3/2 B)3Y3 O4/2 Da/3 BSVYE 


LB2.D8A4D 
























Dış Kuvvet - Hil 
Örnek 


Şekildeki çember- 
de IT ve B teğet 
noktaları 

IPA| 4cm 
JAB|-2cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BC|—x kaç cm dir? 


BE (5 D4 p3 


|PTJ? —(PAJ.JPB| 





> Çözüm 


2 


Çemberin dışındaki bir 
noktadan çembere Çizi- 
len teğetler eşit oldu- 


- undan 
JPTİ -|PB|-6cm 


P noktasına göre kuvvet uygularsak 
IPTJ? — |PAJ.JPG| 
62 -4(64Xx) 


1 36-24 44x 


xz3cm 











m nşr 





Şekildeki 
çemberde B 
teğet noktası 


JBA|-6 cm 
|CA| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, |İDC| -x kaç cm dir? 


)4 BS5 G6 DI B8 


merkezi 

T teğet noktası 
JAO|-3 cm 
IPA| 2 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |PT|-x kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)7 


O çember ..... 











sonuç yayınları 








TEST -9 


Şekildeki 
çemberde T 
teğet noktası 


JAT| <6 cm 
|ICA| 4cm 
|(AB|-3 cm 





Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm dir? 


A)11 B12 G13 D14 H15 


O çember merkezi 





T teğet noktası 
(0DJ 1 (AC). 
ATİ 2/10 cm 
JAB|-(DO|-4cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


cm dir? 


A)3 Cc) 5 D)6 E)8 


WE 2.8 4 DAK 





7 Dış Kuvvet - IV 
Örnek 

















A Şekildeki 
; çemberde 


(BAJ 1 JACI 
İDC|12 cm 
/BE| 10cm 
IBD|-8 cm 





12 a 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


cm dir? 


A) 3V2 B3Y/3 O)3yY5 D)4/2 E)4V3 





ZA- Çözüm 





İ 








İl (BE|.İBAJ -|BD|.JBC| — 10.JBA|—-8.20 
| (İBA|-16cm — |JEA|-6cm olur. 

ABC dik üçgeninde, |AB| - 16 cm ve |BC|-20 cm 
> |AC|-12 cm 





(3-4-5) 


Çapı gören çevre açı 90” dir. 





E ile C yi birleştirirsek (ECJ çap olur. 
JECİ?  |AEJ2  |AC|? —> x2-624122 . 
xs6V5 cm > r-3y/5 


























TEST - 10 

Şekildeki 3. O yarım çembe- 
çemberde rin merkezi 
(BAJ 1 |JACJ JAD|-2cm 
JAB|-6 cm İDB|—-2cm 
IBD|-6cm ç İJAE|zicm 
IDC|-4 cm z 

Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


Yukarıdaki verilere göre, |EG| - x kaç cm dir? 


A)8 B)7 6)6 D)S5 E)4 


A Şekildeki 
z çemberde 


(ABI 1 (ACI 
İDC| 6cm 
IBE| 5 cm 
(BD|-4 cm 








G 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm 
dir? 


A)3/3 B)3V5 O4y/2 DA/3 B4y5 


cm dir? 


A3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


O çember 





sonuç yayınları 


merkezi 
D C teğet noktası 
(AC 1 (JCB) 
JAG|15 cm 
JAD|—-9cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A)15 B13 012 Dt1t B10 
GÜ ESB LE 














i 
i 
İ 


gre ere gr 


erene peer 





Dış Kuvvet - V 
Örnek 











O çeyrek çembe- 
rin merkezi 


T teğet noktası 
N İTP|-4cm 


2 
o AE P JAP| cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm 
dir? i 








A4 B6 g8 D1o B12 





r-3 








/PTJZ - |PAJ.JPG| 
42 -2(2r 42) 


çap -6 cm 

































Cevap B | 








TEST - 11 
n O çeyrek çembe- 3. Şekildeki 
rin merkezi çemberde B 
N T teğet 
T teğet noktası ve g 
5 noktaları 
IPT| &5 cm 
IBC|-8 cm 
p JAPlstem - 
o A 1 IPA| 4 cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin çapı kaç cm 
dir? 


A)14 B)16 C©18 D20 B2 





sonuç yayınları 
p 


Şekildeki 
çemberde B 


(e) 


ve T teğet 
noktaları 


IPT|-4cm 
F JAB|-2.cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İBC| -x kaç cm dir? 


A)3 B4 OS De BS 








Yukarıdaki verilere göre, |BA| -x kaç cm dir? 


A)2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 








(ABJ ve (BCJ çaplı çemberler B noktasında 
teğettir. 
JAB|-8cm, |BC|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İED| -x kaç cm dir? 


A)yY2 BY 922 Day p3y2 


JE 2.B364bD 


p Dış Kuvvet - Vİ 
Örnek 











O çember merkezi 


(AT 1 (ACI 
ITA| 8cm 
JBAJ-4cm 








Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A)8 B10 ©12 D13 B15 





(OHJ 1 (CB) olduğundan 
(CHJ-(HBI-6 cm olur. 

OHAT dikdörtgeninde 

(OT) <JAH| > |OT| 10cm olur. 


r-10cm 


(TAJ? -JABJ.JAC| 
8 82-4.|AC| 
ŞA  JAC|—-16cm olur. 


> |CB|-12 cm olur. 


(0 





TEST - 12 











O çember merkezi 


(AT 1JACJ 
JAT|-3 cm 
JAB| 1cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 





A)3 B)4 05'DE B8 


sonuç yayınları 


O çember merkezi 

ABCD dikdörtgen 

P ve T teğet noktaları 
JAE|-2 cm 

|AT|-6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |TB| -x kaç cm dir? 


A)5 B6 (8 D10 B12 





O çember merkezi 
ABCD dikdörtgen 

F ve H teğetnoktaları 
|AG|—-6 cm 

JAE|-8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)3 B)4 o) 5 DE B7 


İCEİ yarım 
çemberin çapı 
ABC dik üçgen 
T teğet noktası 
İCE|-6 cm 
JEB|—-2 cm 








Yukarıdaki verilere göre, |AD|—x kaç cm dir? 
A)1 B) 1,2 0 1,6 D)2 E)2,4 


1G2.D8.C4B 


















KE eN 


ermeyen 











Dış Kuvvet - YI! 


Örnek 
|CD| 3 cm 
IPC|-2 cm 
IPA| x 1cm 





Yukarıdaki verilere göre, |İBA| -x kaç cm dir? İ| IPALIPB| <|PCJ.İPD| 


A6 B7 08 DS B10 














Her iki çemberde P nokta- | 
sına göre kuvvet uygularsak 


IPE|.İPF| <|PGİ.JPD| (1) 
IPEJ.İPF| -İPAJ.JPB| (2) | 





(1) ve (2) den 


1(14x)22.5 
14x10 








xz9cm 














Cevap D | 























TEST - 13 
1, (PT kuvvet ekseni 3. Şekilde O ve M 
|(CD|-6 cm merkezli çember- 
ler birbirine 
IPA| <5 cm SN 
teğettir. 
PC|-4 cm 
JPG |AP|J- 2/2 cm 
IPC|-2 cm 
Yukarıdaki verilere göre, |AB| -x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |CO| -x kaç cm dir? 
A2 B) 3 6)4 D)5 E)6 A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 
ia 
2. (AFT kuvvet ekseni 4, (ABI ortak 
|(AAD|x6cm .. -.- | teğet 
|AB|-4cm C,D,E doğ- 
rusal 
|AB|-12 cm 
|CDİ|-4cm 
Yukarıdaki verilere göre, |CB|—x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |İDE| -x kaç cm dir? 
A)8 B)7 6 D)5 E4 A)3 B) 4 O) 5 D)6 E)8 


1.B2.D3.A4.Ğ 











ER e e e 

























































i Dış Kuvvet Karma in 
m İç - Dış Kuvvet n vE 
Örnek v 
- A Çözüm 
. | , A Şekildeki Çemberin dışındaki 
Şekildeki çemberde A noktasına göre kuvvet 4 çember, D ve | bir noktadan çizilen 
JEF|- 18 cm uygularsak 2 z T noktalarında teğetler birbirine eşit- 
|KB|-|BA| 6 cm JAB|.JAD|-JAFJ.JAE| ABC üçgeninin tir. 
5v3 

IFA| <5 cm Ra kenarlarına |AD| -|AT| 4cm 
|CK| <2 cm BS $İvE e en 














|AD| 15cm > |DK|-3cm B noktasına göre kuvvet uygularsak 











Yukarıdaki verilere göre, |EK| -x kaç cm dir? 







K noktasına göre kuvvet uygularsak |(AD|-4cm, |FC|4cm 

















(BD? - |BE|.İBF| 
A10 B9 G7 be g5 İGKİ.İKE| < |DKI.IKBİ VR les şer İle (5/3 -5.JBFJ 
2.x-3.6 Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? |BF|- 10cm — |EF|-5cm dir. 
x-9cm 





A)7 B)9 C) 10 D) 12 GC noktasına göre kuvvet uygularsak 


(CT? -|CF|.JCE| 
|(CT|?2 4.9 — |CTJ? -36 — |CT| <6 cm 
|AC| <|AT| 4 (CT) 4 46 - 10cm 





E) 15 








TEST - 14 






















































(4263 B41dbD | yo 
LA 2G 3.B:4.D. EGO N-DAB 


1. Şekildeki çember- 3. Şekilde çember- 
de (AT teğet de (BA teğet 
TEST - 15 
JAT| 12 cm JAB|-6cm 
İDF|<|AB|-8 cm (CB| 4cm 1. Şekildeki 3. D (ABJ yarım 
IFC| 4cm IDC|-3 cm çember D : z çemberin çapı 
F 
— noktasında Ni 
Yukarıdaki verilere göre, |FE| -x kaç cm dir? (AD|<2 cm z i ç ömlz dei 
indi IDE) j ABC üçgenine İDE|-2 em 
ukarıdaki verilere göre, |DF| -x kaç cm dir? etti g 
A)J3 i teğettir. 
3 B6 O5 De Be | il a 8. |AE|-6cm 
A)2 B)3 04 D) 5 E)6 i 
IDGC|-|BD|-6cm, |BE|-4cm, |FC|-2cm Yukarıdaki verilere göre, |İDB| kaç cm dir? 
N lee A)2/2 B4 C6 Da? Bo 
z i Yukarıdaki verilere göre, Ç(ABC) kaç cm dir? 
z i 
> A)30 B)36 C39 D42 B45 - 
: i i 
2. kü yu B | - 
ma ” | 2. Şekildeki v 
berde (AT teğet * kp | çember, D ve OZ 4 IPA çembere 
|AB|-2cm ll T.noktalarında” A teğet i 
JAT| 6 cm |GC|-2 cm ABC üçgeninin : ABC üçge- 
|CE|- 10cm JFG| 3cm kenarlarına ninde |ADJ 
JEDİ < 15 cm |GE|-4 cm teğettir. açıortay 
A |(AD|-6cm, |DE|-8.cm IBD|2cm 
Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm : JAD|-5cm, |DBJs 4/3 İDG|- 3cm 
ir? Yukarıdaki verilere göre, |AG| k dir? i N 
dir? göre, |AG| kaç cm di | IBE|x4cm, |FG|s1cm > IPB| N > 
ukarıdaki verilere göre, Xx kaç cm dir? 
A)14 Bi2 C)|10 Ds E)8 A16 Bid O1i3 Di? Bt1o i Yukarıdaki verilere göre, |AC| kaç cm dir? 
A)3 B)4 C)5 D)6 7 
i A)8 B)9 010 D11 gt12 z 
E 
: 











Çemberde Uzunluk Karma - | 









































Yukarıdaki verilere göre, |CD| -x kaç cm dir? 


A6 B7 8 Ds Mi? 











Örnel 
: ER Çözüm 
(AB çembere Aynı yayın gören | 
B noktasında çevre açı ile teğet - 
teğet kiriş açı birbirine 
A,C,D doğ- eşittir. 
| —— —— 
bii m(ABC) - m(ADB) | 
|(AC|-3 cm 
(BC|-4 cm 
IGD| 8 cm ABO - ADE — 1981 .JESİ Naci 
/AAD| |(DB| |JAB| 
Yukarıdaki verilere göre, |BD| - x kaç cm dir? ya 
A6 B8 g1 Di Hite 2 x y 
e 2 > y-6cm 
giy 7” 
3 
— - 
y 
TEST - 16 
(AB çembere 3. A Şekildeki çemberde 
B noktasında ya ABC üçgen 
teğettir. |AB| <|AC|—6cm 
B C 
(BD|-4cm JAE| 3cm 
|(AB|-6cm 
IBC|-8 cm D 
Yukarıdaki verilere göre, (AD| -x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, |ED| —& kaç cm dir? 
A)2 B)3 C)4 D)6 E)8 z A) 6 B) 7 08 D)9 E) 12 
ğ 
4, A ABC ve ADC üçgen 
(CD çembe- * 
ADJ açıorta 
re D nokta- (ADI 
sında teğettir. — (DC| 8cm 
JAD|- 6cm c JED|z4cm 
(BC|-6 cm 
(BD|s4cm B 


Yukarıdaki verilere göre, |AE|—x kaç cm dir? 


A)9 B12 OG14 D15 B16 


.LB 2.0 8.D4.B 





rm erme 











Çemberde Uzunluk Karma - Il 


Örnek 


ABC üçgen 


B,C,E,D noktaları 
çember üzerinde 


İDB|-5 cm 
İDE| 5cm 
JAD|-4 cm 
JAE| 3cm 





Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm 
dir? 


A)18 B21 G2 D?2 Ba 














— —Z- 


ADE — ACB 
(AD) (DE| AE) 
(ACI (CB| JAB 





EE 
3*y Xx 9 
x-15cm 
yz9cm 


Xt*yz1549-24cm 








Cevap C 








TEST - 17 


ABC üçgen 


D,E,C,B çember 
üzerinde noktalar 


JAD| 6cm 
IDB|-6cm 
|AE| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, x * y toplamı kaç cm 
dir? 


A)26 B27 C28 D29 K30 


ABC üçgen 
D, E, GC, B 


rinde noktalar 
(BC|-9 cm 
JAD|-8 cm 








JAE| 7cm, |EC|-5cm 


Yukarıdaki verilere göre, |İDE| -x kaç cm dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 





-çember Üze- 





sonuç yayınları 

















A ABC ve ABD üçgen 


A,B,C,D çember 
üzerinde noktalar 


ç O İADI açıortay 
|AE|)-5cm 
(BD| 6cm 


B > 


Yukarıdaki verilere göre, |ED| -x kaç cm dir? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 


A ABC bir üçgen 


A,B,C,D çember 
5 üzerinde noktalar 


ç İADI açıortay 


B |(AB|-5cm 
li) |AC|-3 cm 
JED|-2cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AE| -x kaç cm dir? 


A)1 B2 Os D4 BS 


LDE2D3.B AG. 








(77 Cemberde Uzunluk Karma - Ili 














Örnek 


Şekildeki çemberde 
m(AB) 4 m(CD) — 180* 
ICD|s6 cm 

JAB|-8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


AS B6 G8 D10 Et12 























Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A VS B)2/2 G25 D3Y/8 g3y5 






















eşit |BE| kirişini çizelim. 
IBE|< |CD| « m(BE) -B 
dır. 

m(ABE) — 180* 

(AEJ çap olur. 

m(ABE) — 90* dir. 

ABC üçgeninde pisagor bağıntısından 

(2r)2 62482 


rz5cm 








Cevap A | 
TEST - 18 
1 Şekildeki çemberde 3. Şekildeki çemberde 
m(AB) ” m(GD) — 1809 ABC bir üçgen 
|(AB| /3 cm m(BAC) - 459 
|CD| 1cm IBC|-8 cm 
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? cm dir? 
Ai BM2 gg DD: pap A4 BA2 06 DEZ2 p8 
z 
2. Şekildeki çemberde 
AB) 4 m(CD) - 180* 
ME) eml) 4. DES 5 liç ” (ABİ yarım 
(AB|-2 cm EN çemberin çapı 
CD|-4 cm il 
CDİ m(DBC) — 30* 
A B 


İDC|—5 cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A) 6/3 B6 05/3 DS B5 


LAZASBAE 





B noktasında (CD)| kirişine | 


Pe aaa el avr mmm ae onam mmm Ye 























Üçgenin İç Teğet Çemberi - | in 
Örnek 





A ABC bir üçgen 
O iç teğet çem- 
beri merkezi 
(BD|-6 cm 
|AD|-xcm 


|FC|>&x4*1cm 
























O içteğet çemberin merkezi olduğundan 
IBD| -|BE| > 6-x42 


|İBE| -x42cm 





Yukarıdaki verilere göre, Ç(ABC) kaç cm dir? 








İl x-4cm 
A)30 B) 27 GC) 26 D) 25 E) 24 Ç(ABC) - 5x 4 10 
Ka -5.4410 
O içteğet çemberin MN 






merkezi ise 
|AD| <|AF| 
JEC|&|FG| 















(BD) < |BE| dir. 














kiii 














TEST -1 
ABC bir üçgen 3. ABC dik üçgen 
O içteğet çem- O içteğet çembe- 
berin merkezi rin merkezi 
|AB|—-5 cm (BD| 6cm 
|AC|-6cm IDC|-2 cm 
x (BC|-7 cm 








Yukarıdaki verilere göre, |AF| -x kaç cm dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |DC|—-x kaç cm dir? 


A)7 B6 ©5 D4 B3 
A)3 B4 G5 De B7 


ları 








4 A ABC dik üçgen 
m > O içteğet çem- 
ABC bir üçgen ..<. j i 
m ma > berin merkezi 
O içteğet çem- 
li z AB|-20cm 
berin merkezi (AB) 
|(AB|—11 cm lee 
|AC|-12cm B Cc 
€ İBC| 13 cm Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 


: dir? 
Yukarıdaki verilere göre, |AD|—x kaç cm dir? a 


A4 B5 G6 D8 Bio 





A9 B8 (7 De pS5 


1B2ESDAA 

















(— Üçgenin İç Teğet Çemberi - Il 
Örnek 


E beri merkezi 
o D,E,F teğet 
noktaları 


P NX c JAB|-16cm 





(BC|-14cm, |AC|12cm 
Yukarıdaki verilere göre, İNF| -x kaç cm dir? 


A)1 B)2 03 D)4 E)5 








A ABC bir üçgen 
O içteğet çemr- | 





| 
i 
| 
| 





A Çözüm 








Açıortay teoreminden 
(AB| |EN 


JCI © INGİ 
BN 16 4 


Nc| 12 3 
IBN| 4m dersek |NC| 3m olur. 
(BC|-14cm > 7m-14cm 
IBN|-8 cm 

|BF| 4 |FC|-14 > 16-a412-a-14 


28-2a-14—>a-7/cm olur. 


INF|—(BF|-JBN| > |NF|9-8-1cm 














Cevap A 
TEST -2 
1. A ABC bir 2. A ABC bir üçgen 
üçgen O iç teğet çem- 
D E O iç teğet E berinin merkezi 
çemberinin- K D, E,F teğet 
vi merkezi noktaları 
D,E,F teğet : pe 
; ME S noktaları z a e 
E (BC|-9 cm 
|AB|-9cm, JAC|-6cm, |BC|-5cm : 
> JAC|10cm 
Yukarıdaki veri ö - ir?  E ki ” i 
Hkereeiimremlere Gökce, NE heç kaç emi, Giz — Yukarıdaki verilere göre, İFN| -x kaç cm dir? 
A3 B2 ge Dp: gi 3 3 5 
2 2 2 A)— Bİ GG. ip g2 
. 2 2 2 
MEDA 

















mmm yemem emme 


Üçgenin Dis Teğet Çemberi 


Örnek 4 














ABC bir üçgen 
O dış teğet 
çember merkezi 
D,E,F teğet 
noktaları 


IBD|-4cm 


İDC|-3cm, Ç(ABC) -20.cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AC|-x kaç cm dir? 


A4 B)5 Cc) 6 


ZA. Çözüm 





Ç(ABC)-x-14X47-20 
2X46-20 
2Xx-14 


D)7 E)8 


|DC|—|CF|x3 cm 


|AE| <JAF| 
JAB|4-4-x43 
|AB|—-x-1 


x-7/cm dir 


(BD| -|BE|-4cm 


Örnek 2 








|AD|-5cm, |CE|x6cm, JAE|-7cm 


Yukarıdaki verilere göre, İDC| -x kaç cm dir? 


ABC bir üçgen 
D iç teğet çemberi 
merkezi 


E dış teğet çemberi 
merkezi 








A)v/33 B)y34 


Pisagor bağıntısından 
|IDE|? <|ADJ2 4 |AEJ? 
|İDEJZ - |DCİ? * |CEJ? 
52 472x246 


x /38 cm 

















CO v/35 D)V/37 E) y38 


(ADI ve (DCJ iç açıortay | 
TAEJ ve (CEJ dış açıortay 








Bu durumda 
ICEJ 1 (DCJ 
TAEJ 1 (ADJ 








ABC bir üçgen 
O dış teğet çembe- 


rinin merkezi 
IBD| 5cm 
|DC| <4 cm- 


Ç(ABC) -22cm 


Yukarıdaki verilere göre, |AB|—-x kaç cm dir? 


AS B6 07 


D)8 E)9 





Cevap E 








ABC bir üçgen 
D iç teğet çemberi 
nin merkezi 


E dış teğet çem- 
» (o beri merkezi 





i 
Z 
wv 
— 
z 
— 
a 
Z 
a 
Ve 
— 
> 
Si 
z 
S 
- 


JAD|-6cm, |DC|-5ecm, JAE|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, |CE| -x kaç cm dir? 


A)5/2 B)4V/3 O)4y/2 D)3yY3 E|)3y2 





LB2B 




















(> Teğetler Dörtgeni - | 


Örnek 
A 8 E p (ABCD 
/ N paralelkenar 
AECD teğet- 
i ler dörtgeni 
> — A JAE|-8cm 
IDC| 14cm 


Yukarıdaki verilere göre, Ç(BEC) kaç cm dir? 


A)24 B)26 C28 Da 3 


Teğetler dörtgeninde karşı- 
lıklı kenar uzunlukları topla- 
mı birbirine eşittir. 

|AB| -|DC|JAD| -4-JCB| 




















JAD| 4 JEC| —|DG| * JAE| 
as-b-1448 
as-b-22cm 

Ç(ABC) -asbs6 










-2246 


—- 28 cm 














1 w  Â ABCD teğetler 
B 8 dörtgeni 
JAD| 8cm 
iç D |Boj-tocm 
12 İCD| 12cm 
c 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| -x kaç cm dir? 


A)4 B) 5 C)6 D)8 E) 10 
2. A ABCD teğetler 
dörtgeni 
B JAB|-x*2cm 
|AD|-3x-3 cm 
(BC|-2x4-2cm 
z |CD|-3x-1cm 
G 


Yukarıdaki verilere göre, x kaç cm dir? 


A) 1 B)2 o)3 D) 4 BS 








sonuç yayınları 





B ABCD teğetler 
dörtgeni ve 
ikizkenar yamuk 
JAB|-4cm 


: ç  İDCIx16cm 
16 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)3 B)4 0) 5 D)6 E)7 
D L ç O çemberin 
merkezi 
ABCD 
"N paralelkenar 
> NE 
E M B 


K,L,M,N teğet noktaları 
JAE|-8cm, |DC|-14cm 
Yukarıdaki verilere göre, Ç(AED) kaç cm dir? 


A)24 B25 C)26 D27 B28 


LC2.B3.B4E 




















mem e a eN emr me mİ AR BAİN KARAKAN ARAN sare 











Teğetler Dörtgeni - 1 


Örnek 


ABCD teğetler 
dörtgeni 
(BC|-8 cm 
İDC|—6cm 


A B 


Yukarıdaki verilere göre, |AB| kaç cm dir? 





A10 B)12 ©O14 D16 E18 






























| ADH dik üçgeninde pisagor bağıntısından 

















(DHJ L JAB) çizelim 
DCBH dikdörtgen olur. 

JCB|-8cm > |DH|-8c 
IDC|-6cm > |HB|-6c 
olur. 


3 3 









|AHİ —x dersek 

ABCD teğetler dörtgeni olduğundan 
İDC| *JAB|-|CB)| 4 JAD| 
64-x46-84|AD| 






|AD|-x44cm olur. 







|ADJ? - |DHJZ 4 JAHJZ 


(X 44) -82 4x2 






x-6cm > |AB|-x46-12cm 












TEST -2 
D Xx Cc ABCD dik yamuğu 3. D G xG ABCD dik yamuğu 
teğetler dörtgenidir. ” teğetler dörtgenidir. 
- |AB|-6cm H JAH| 3 cm 
JAD|-3 cm 3 |EB|-9 cm 
Â B A E 9 B 


6 


Yukarıdaki verilere göre, |DC|-x kaç cm dir? 


A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 
Dıl ABCD dikyamuk 
€ (ABI yarım çaplı çember 
Nİ A,D,E noktalarında te- 
$ ğettir. 

|İDC|—1cm 
A B 

JEB|-6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, |(AB| -x kaç cm dir? 





A)2/3 B)2V5 C)2V/6 D)3y/3 B3y5 





sönuç yayınları 





Yukarıdaki verilere göre, |CG| -x kaç cm dir? 


AS B) 4 


Co)3 


DD? Bi 


ABCD ikizkenar 
- yamuğu teğetler 
dörtgenidir. 
JAH| 8 cm 
İDH|—5 cm 








B 


Yukarıdaki verilere göre, |OE| -r kaç cm dir? 
A) 3 





BY/5 Gvy10 D2V/5 p2y10 


EMG BE ME, 


(-— Teğetler Dörtgeninin Alanı 














Örnek 





— O çember merkezi 
ABCD teğetler 
dörigeni 

ER m(DAB) — 60* 
B 
e JAE|—-6 cm 


İDC|-6cm, |EB|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? | 


A) 16/3 


B) 18/3 
D) 32/3 


C) 24y/3 
E) 64/3 








TAO1 açıortay olacağından 





m(DAO) — m(OAE) — 30* dir 
AOE dik üçgeninde 
AE 
|OE| — — -2y3 
ABCD teğetler dörtgeni olduğundan 
JAD| -|CB|—|AB|--|DC| 10 46-16 cm 
Ç(ABCD) - 32 


APO N 2218 25 








A(ABCD) - 











TEST -3 





Alanı 36 br?, çevresi 24 br olan teğetler dört- 
genin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B3 04 DS B6 


Teğetler dörtgenin alanı 96 br? çevresi 24 cm 
olan iç teğet çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)3 B)4 C)5 D)6 E)8 


Alanının sayısal değeri çevresinin sayısal değeri- 
ne eşit olan teğetler dörtgeninin iç teğet çembe- 
rinin yarıçapı kaç br dir? 


A)1 B)2 c)3 D4 65 


Cevap D 
4. ABCD ikizkenar 
yamuk ve 
teğetler dörtgeni 
|(AD|—-12cm 
A B r-3cm 


Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A)36 B)48 C58 DE BR 


ABCD teğetler 
dörtgeni 


sonuç yayınları 


m(DAB) — 60* 
İDG|-3 cm 
JAE| <4 cm 
JEB| 8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, A(ABCD) kaç cm? dir? 


A) 10/3 B) 12y/2 


D) 20/3 


C) 16/3 
E) 24y3 





İLB:BE BB 4E BD! 
















Çemberin Çevresi - | 








Örnek 
O çember merkezi 
(ABI çap 
A B.  JAB|J-1i2cm 


Yukarıdaki verilere göre, çemberin çevresi kaç 
cm dir? 
A) 8x B)10x G)12x 


D)14x E)16x 


Yarıçapı r olan bir çemberin 


Çevresi — 2zr 








Çapı 10cm olan çemberin çevresi kaç cm dir? 


A)10x B)1i2n C)15x D)20xn E)25n 


Çevresi 8x olan çemberin yarıçapının uzunluğu 
kaç cm dir? 


A2 B4 G6 D8  E)16 


Yarıçapı 4 metre olan daire şeklindeki tarlanın 
çevresine 3 sira tel çekilirse kaç metre tel kul- 
lanılır? (7-3 alınız.) 


A)48 B)54 G6 DR B8i 














sonuç yayınları 





gı 


(AB1J-12cm 
r-6cm 
Çevre —-2nr-2.6.n 


zİ2x cm dir. 











O çember merkezi 
(ABJ kiriş 
m(AOB) - 1209 
|(AB|- 4/3 cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin çevresi kaç 
cm dir? 


A4x B8&r C)12x D)16n EBH2d4n 


O çemberin merkezi 
(AB| kiriş 

m(AGB) — 30* 
JAB|-6cm 





Yukarıdaki verilere göre, çemberin çevresi kaç 
cm dir? 


A)24 B)16x O)j1dx D)8n E) 67 


LA 2.B3.D 4886. 





-—- Çemberin Çevresi - il 














Örnek 


O çember merkezi 
m(AOB) — 160“ 
JOA|-9cm 


N 
A B 
> 


Yukarıdaki verilere göre, |ACB| kaç cm dir? 


A) 87 B)10x O)izn D)idxz E)16n 
—— a 
â JACB|< Tİ 






















GC i EE a 
İACBİ- 2.6 
ey 1609 
Jen İACBİ 2.1.9. 5 


JACB|— 8x 





TEST -2 








O çember merkezi 


> 


m(AOB) — 30* 


<İ c JOAJ-1iZcm 


w 


Yukarıdaki verilere göre, |ACB| kaç cm dir? 


A) 


B) 27 OG) 3x D) 4x E) 6x 


O çember merkezi 
m(AOB) > 36“ 


(ACB|— 4x 





Yukarıdaki. verilere göre, çemberin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)10 B)16 O©18 D20 p22 





sonuç yayınları 











O merkezli çemberin 


çevresi 727 
JACB| 4x 


Yukarıdaki verilere göre, m(AOB) <a kaç de- 
recedir? 


A)10 B20 C25 D30 B40 


Şekildeki O ve C 

merkezli yarım dai- 

reler, A noktasında 

birbirine teğettir. 

JAB|-24 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi 
kaç cm dir? 


A) 12x46 
D) 187x412 


B) 12n412 oC) 18x46 
E) 24n46 


1.B2.D3.B 4.D 















İ 
| 
| 
| 
| 





—- Çemberin Çevresi - Ili 





















Örnek 





relenmiştir. 
Ç(ABCD) -47nxcm 
Yukarıdaki verilere göre, ipin uzunluğu kaç cm 


dir? 


A)50x B)5iz C)58x 





D)56x E)60x 





N 


Şekildeki 3 cm yarıçaplı O ve M merkezli 
çemberleri dıştan saran gergin ipin uzunluğu 
kaç cm dir? 


A) 9467 B) 12437 
D) 14437 


CO) 12 467 
E) 14 *6x 


İkişer ikişer teğet olan eş çemberlerin yarıçapları 
2 cm dir. Bu çemberleri dıştan saran gergin ipin 
uzunluğu kaç cm dir? 

(7-3 alınız.) 


A)16 B)18 CG20 2 Ba 


Merkezleri A,B,G 
ve D olan 3 cm | 
yarıçaplı dört ma- | 
kara şekildeki gibi | 
bir iple sıkıca çev- | 















sonuç yayınları 








İİ Ç(ABCD) 42.x.3-47.x46x-53x 





















ABCD dörtgeninde 
X*Y4#Z41-360* 





olduğundan ipin makara 
üzerindeki uzunlukları 
toplamı bir makaranın 
çevresine eşittir. 







Cevap C 











A,B ve C mer- 
kezli eş çemberle- 
rin yarıçapları 
1cm dir. 
Ç(ABC)-7cm 





Çemberin etrafını sarmış olan gergin ipin uzunlu- 
ğu kaç cm dir? (7-3 alınız.) 


A)7 B)8 Cc) 9 D) 11 E) 13 


O,A4,B ve GC mer- 
kezli eş çemberlerin 
yarıçapı 4er br dir. 


4. A 


Ni 


Çember etrafını sarmış olan gergin ipin uzunluğu 
kaç br dir? (7-3 alınız.) 


A)36 B)44 C)J48 D)52 B56 


GEBE ME 











— Çemberin Çevresi Karma - | 
Örnek 





K 


Şekildeki O ve M merkezli çemberlerde 
M(AOB) - 1509“ , |OB|2JMDJ 





EŞ 1509 5rx 
a ER JAKBİ> 2x.2r. —— -— (1) 
JAKB|— |CED| 360” 3 
Yukarıdaki verilere göre, m(CMD) — « kaç de- | (GED|- nur. — Gİ (1) 
recedir? i il 
İl (1) ve (11) eşit olduğundan 
A) 75 B) 60 G6) 45 D) 30 E) 20 


K 





|0B|-2JMD| > |MD|r dersek |0B|->2r olur. 








5.rn  (360*—a)a.r 
— 180" 





—> 300-360-a 























yarım çembere C ve 


TEST-4 
1. Şekildeki çemberde 3. O yarım çemberin 
m(GAB) — 30* merkezi 
|BC|6 cm ç m(CAB) — 40" 
a B. JABJ-18cm 
Yukarıdaki verilere göre, |ADC| -kaç cm dir? 
A) 8x B)10xz G©)12n D)tâxz E)16x 
Yukarıdaki verilere göre, |BDG| kaç cm dir? z 
Âlim. Ber Gön Dir Bö 3 
ali > Şekildeki M merkezli 
iğ çember O merkezli 
2. Şekildeki çemberde - 


m(BAC) — 459 
|BC| 4/2 cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BDC| kaç cm dir? 


A) 6x B) 4x GO) 3x D2r Er 


O noktalarında 


(TEN 
A B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin çevresi 
kaç cm dir? 


teğettir. 
JAB|-4cm 


A) 4n44 B) 4746 
D) 6746 


C) 6744 
E) 87x44 





1.B2.03.BA4A 


Ni 





















Çemberin Çevresi Karma - Il 








Örnek 1 


çemberin yarı- 
çapları sirasiyla 


dir. 


Yukarıdaki verilere göre, çemberi saran gergin 
ipin uzunluğu kaç cm dir? 


mak için |AB| ve 


yay uzunluklarını 


toplayalım. 





HMO dik üçgeninde 
|OMJ? —J|HAMJ2 #JHOJ|? > 42 -JHMJ? 422 
|HM| - 2/3 cm > |HM|-|AB|-|DEJ- 2/3 cm 


2409 Ey 120* 2x 
— , İBE|—2.x.1. — 
4x, |BE|<2.x.1 200 “3 


JAD|< Tİ 





İpin çevresi — |AB| * |DE| 4 |AD) 4JBEJ 


2345/8 t4n4 4/84 EE cm 


A Şekildeki O ve | 
M merkezli iki | 


3cm ve İcm | 


İpin çevresini bul- | 


İDE| teğet uzunluk- | 
ları ile |AD)| ve (BEJ | 























Örnek 2 





Tİ ; ik 


A La 


————i2n12 








i | 
Yukarıdaki şekilde T noktasına dayalı O mer- 
kezli çemberin yarıçapı 1 br dir. O merkezli | | 
çember K noktasına kadar yuvarlanıyor. | 


JAB| - 12x42 br olduğuna göre, çember kaç 
tur atmıştır? 


A)3 B4 O©5 De B7 





za, Çözüm 


Şekilde |AP| — İRB| — 1 br 
JAB|—12x42br — |PR|-12xbr olur. 


il Çemberin Aldığı Yol - Tur Sayısı X Çemberin Çevresi 


12nx - Tur Sayısı X 27nr 


Tur Sayısı <6 tur atmıştır. 











Cevap D 
TEST -5 
1 A Şekildeki O ve 2. a 
SOM merkezli iki i i 
çemberin yarı- vg.” 
çapları sırasıyla ——6n ii 
y.* 6-cm've 2cm £ 
5 dir. p- Yukarıdaki yarıçapı 2 cm olan O merkezli 
ğ Si çember A noktasından B noktasına kadar AB 
Yukarıdaki çemberi saran gergin ipin uzunluğu N doğrusu üzerinde yuvarlanıyor. 
Ki ai ein z JAB|-36x.cm olduğuna göre, çember kaç tur 
A) 8/3 *10x B) 8347 C) 6/3 *10x atmıştır? 
28 A) 6 B) 7 08 D)9 E) 12 
D) Blake E) 4V3 4 10x 
(B2.D. 








—— Dairenin Alani - | 














Örnek 








il MN 
ZX- Çözüm 
O merkezli dairenin alanı | Azar? 
36x cm? olduğuna göre, | sön—x.r? 
çemberin çevresi kaç cm | 36-12 
dir? 
r-6cm 
il Çevre-2.n.r 
-2.n.6 
A 10x B)12n G)jiâz D)16x Ej)18r 


Bir çemberin kendisi ile iç böl- 
gesinin birleşimine daire denir. 


“Dairenin Alanı : A ar? 














1. 
A 


Yukarıdaki verilere göre, dairenin alanı kaç cm? 


N 


O çember merkezi 
|(OA| 5cm 


B) 10x 


- | 
O merkezli dairenin çevresi 12x cm olduğuna 
göre, alanı kaç cm? dir? 


C)15x D)20x E)2ön 


A)i2x B)18n C)24n D)32x E)36z 











sonuç yayınları 








ziİdr 


O merkezli yarım dairenin alanı 8x cm? ol- 
duğuna göre, yarım çemberin çevresi kaç cm 


dir? 


A) 2x 


4, Alanı sayıca çevresinin 4 katına eşit olan daire- 
nin yarıçapı kaç br dir? 


A)4 














o 


B) âr 
D) 448 


-C) 6x 
E) 47412 


B6 —8  D1o B16 


İ 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


EEDEMD.MĞ | 


Dairenin Alanı - İl 








Örnek 


20n br dir. 





Taralı alan 60x br? olduğuna göre, O merkezli 


dairenin yarıçapı kaç br dir? 


A)4 B)6 Cc) 8 D10 E12 








O merkezli (0BJ ve 
I(OAJ yarıçaplı iki daire 


veriliyor. 
<S (0B|-2cm 
A JOA| -5 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A)9x B)i2r O)15x Diz Ediz 


T noktasına teğet olan O ve M merkezli da- 
irelerin arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç 
xcm? dir? 


A)33 B30 G27 D25 B24 


O ve M merkezli çem- 
berlerin çevreleri toplamı 


























sonuç yayınları 





piğekileil sl 





M merkezli çemberin yarıçapı r 
O merkezli çemberin yarıçapı R olsun 
Çevreleri toplamı — 20x 
2nR 4*2nr-20xr > R*r-10 olur. 


Taralı alan - 607 > R2—7nr? -607x 










R-—r26 
R*rs10 
















R? —-r?-60 
(R-O)(R4r)60 
(R-r).10-60 












R-r6 olur. 
> R-8br bulunur. 


Cevap C 








O ve M merkezli 
çemberlerin çevreleri 
toplamı 107xbr dir. 


Taralı alan 15 br? olduğuna göre, M merkezli 
dairenin yarıçapı kaç br dir? 


A)1 B2 Os D4 BS 


GC veb 

merkezli eş 
çemberlere 
(ABI çaplı 
çember O 





oD noktasında 
teğettir. 


|(AO|-(0B|-6 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç xcm? dir? 


A)16 B)18 C)24 D28 B3? 


LEZ2.GSA4B 








7 Dairenin Alanı - 11İ 


A m e 








Örnek 





(ACI, (BCJ ve 
(ABI çaplı yarım 
çemberler veril- 
miştir, 

Be“ G6 © B Jacjd4cm 
(CB|-6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç | 

















ZA: Çözüm 


(ABI çaplı yarım dai- 
renin alanı — S, 
(ACI çaplı yarım dai- 
renin alanı - S, 








|(AB|-644-10cm JABJ çaplı yarım dairenin yarı- 








(CBİJ çaplı yarım dai- 
renin alanı — 5, olsun. 


























cm? dir? çapı 5cm dir. 
52 yoz 3 9 
Mir bise Ger Der <br İse şe, ge 
2 2 2 2 
| EE 
İ 
İ 
TEST -3 
1. O ve M mer- 3. D Cc ABCD kare 
kezli yarım O merkezli çember 
daireler T | karenin kenarlarına 
noktasında İ o teğettir. 
Oo M 2 T . .. - . 
birbirine teğettir. (AB|-4 cm 
IMT| 2cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? A 4 B 
Aj2n B) 47 GC) 6x D) 8x E) 10nx Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 
z A) 8—4n B) 8-27 C) 16-47 
R D) 16-2x E) 20-4x 
x 4. D ç ABCD dikdört- 
2. (ACI, (BCJ ve — | gen 
(ABI çaplı yarım 5 O ve M çem- 
genele ber merkezleri 
verilmiştir. i 2 
A 6 G BB jaci-Gcm B |AD|s2Zecm 
|(CB|-8 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgeniri alanı kaç 
cm? dir? 


A6 B8x C)10z Diz E14n 








cm? dir? 
A) 8-7 B) 8-27 


D) 6-27 


G) 6-7 
E) 4-7x 


LG PİDE 











| 
| 
| 
| 
| 





| 
















Dairenin Alanı - IV 








Örnek 


G JABJ yarım 
çemberin çapı 
|(AC|-8cm 


A B |GB|s6cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 25n-24 o B) 25n-12 





25n 


b) 12 E) 12x-12 
































Çapı gören çevre açı 909 dir. 


(ACI 1 (CBI olur. 





8 
A SAL JAc|-8 cm 
o 5 B İCB|-6cm 
JAB|-10cm olur. (6-8-10) 


Yarım çemberin yarıçapı 5 cm dir. 


Yarım dairenin alanı : —— 
ABC üçgenin alanı: — — 24 


Taralı alan — (5 — 24) cm? dir. 





















5.r — 25x 
2 2 


8.6 







2 










25n 


























TEST -4 
1. e (AB) yarım çember C Şekildeki M 
çapı merkezli çember O 
|AC| 443 cm ve G noktalarında 
k B |CB|-4cm i O merkezli yarım 
İL. |; A fe) 12 B çembere teğettir. 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
|0B|12cm 
A) 12n-443 B) 12n-8/3 CO) 8n-4y3 Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
D) 8n-8/3 E) 6x-8y/3 cm? dir? 
A)36n B)48x C)56x D)64n E)72n 
5 
2 
2. D E c ABCD dikdörtgen N D C ABCD 
O merkezli yarım S dikdörtgen 
çember dikdört- i O, merkezli 
© O, 
gene A, Bve ..... çember ile O, 
A 4 O B E noktalarında merkezli yarım 
teğettir. A B çember birbiri- 
JAO|-4cm ne teğettir. 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç (BC|-4cm 
cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
2 yi Büy 
A) 48-8 o B) 32-4n oC) 32-8 e 
D) 16-4n E) 16-87 A)4 B)6 0)8 D)9 E) 10 








1D 2.G3.A4.B. 








mn, “GE e İİ GL 








-— Dairenin Alanı - V 
Örnek 


) 
Ş 


Yukarıdaki verilere göre, dairenin yarıçapı kaç 
cm dir? 


O çember merkezi 


m(AOB) — 60* 


6x cm? 


A)3 B)4 C) 6 D)8 E) 9 


Taralı daire dilimin alanı 


Azı.r.. 





a 
360" 

















taralı daire diliminin alanı 











amma 


FA, Çözüm 


Ta pp 
A MI ğe 
Gn — me 
36 
r-6cm 




















TEST -5 
1. O çember merkezi 3. a (OO çembermerkezi 
m(AOB) — 54" |(OA|-5 cm 
|(OA| < 10 cm N 
B 
Yukarıdaki verilere göre, taralı daire diliminin ala- Terli döle ibi iki 15x Gm? olduğuna 
ni kaç cm? dir? 2 
göre, m(BOA) za kaç derecedir? 
A)30x B)24n C)20x D)187 Ej) 157 b 
< 
p- A)72 B80 C)96 D)108 E)120 
S 
2. | O çember merkezi z 4. O çember merkezi 
m(AOB) - 60* (0B|-6cm 
İN m(ACB) — 30“ 
B 


Taralı daire diliminin alanı 247 cm? olduğuna 
göre, dairenin yarıçapı kaç cm dir? 


A)6 B)8 C) 10 D) 12 E) 14 











Yukarıdaki verilere göre, taralı AOB daire dilimi- 
nin aları kaç cm? dir? 


Ar B8x O9rn D1i2r E15x 


RAE OD. SaDrAAR | i 









Taralı daire diliminin alanı 





gisi r 





























A4 (OO çembermerkezi 
(0B|-5cm 
(AB|- 6x cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı daire diliminin ala- 
ni kaç cm? dir? 





A) 107 


B) 127x 


C)15x D)20x E)24nr 


O çember merkezi 


sonnç yayınları 


İOA| -8 cm 





Taralı alan 12x cm? olduğuna göre, (ABİ kaç 
cm dir? 


A) 8x B) 6x C) 57 D) 4x E) 37 





O çember merkezi 


(AB|— 9x cm 


Taralı daire diliminin alanı 18x cm? olduğuna 
göre, |AOl—x kaç cm dir? 


A)2 B)3 04 D)6 E)8 





A O çember merkezi 


(AB|< 2x cm 


Taralı daire diliminin alanı 4x cm? olduğuna 


göre, m(AOB) —a kaç derecedir? 


415 B30 G40 DE BM 


İC Z2.E3.C4.E 








m m Mem İİ 
Dairenin Alanı - VI 1 
Örnek EE Çözüm 
n O çember merkezi ill Yol 
(OB| <6 cm A o m(AOB) a olsun. 
JAB|— 4x cm — 
AB|— — 
JAB|- 4n - SED -2.n.r An 
iü a 
zi B age 28 — Ar 
Yukarıdaki verilere göre, taralı daire diliminin ala- 
ni kaç cm? dir? | Die ea 
360* 3 
8 
Az Böz ©iloz Dir Eikr Taralı alan - x.r2. —— sg 12n 
0) 3 
ilmi. Yol a, 
AB|.r 
Taralı alan — a 








—— Dairenin Alanı - VI 
Örnek 

O çember merkezi 
m(AOB) — 60” 

o 

5 JAO|-6 cm 

6/ 60 
A a e B 


A) 8n-2/3 B) 4n-4/8 C) 6n- 6yV3 
D) 6-9y/3 OE) 9n-6v3 


Taralı daire parçasının alanı 


1 . 
——.r.sina 


dağ yö 
Taralı Alan — x.r “3609 5 








Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? | 


> N i 
- Daire Dilimin Alanı - Üçgenin Alanı 











z ww Gözüm 


ENÇ 





a 1 
e .?.sina 





Taralı alan — z..r?. 

















O çember merkezi 
(0AJ 1(0B) 
(0B| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
GC) 21-4 
E) T ii 2 


A) 4x-12 B) 47-8 
D) 2x-2 


O çember merkezi 
m(AOB) — 60" 
JA0| 4cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A) 21-3 OB) 3n-2/3 O) 4n-2y/3 


D) 4/8 E)  -6/3 








sonuç yayınları 


3. O çember merkezi 
N m(AOB) — 1509 
2 b |OAJx12cm 
12 
A 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm?” dir? 


A) 60-36 B) 60x-24 C) 36n-36 
D) 36x-24 E) 18-36 


O çember merkezi 
m(OAB) — 459 
JAO|- 2/2 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A) 6x-6 B) 37-4 


D) 2x-4 


GC) 3x-3 
E) 2x-6 


B.D B.A 4D” 



















































Örnek 
D O yarım çemberin (0CJ ve (0DJ birleştirirsek 
8/2 merkezi (0C|-|OD|-8 cm 
|AO| 8cm |(CD|- 8/2 cm olduğundan 
e B |CD|-8V/2 cm B (0CJ11J0DJ olur. 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 90 4 
Taralı Alan — zı.r? 7 —g..sin 90* 
A) 24-16 B) 24n-32 oC) 16x-16 
1 1 
D) 16n-32 E) 12n-16 —n.B*.-—-.Bİ1 
|| Taralı Alan — 16x—32 
Cevap D 
TEST -8 








-. 
. 


(AB) çemberin çapi 
m(ABC) — 159 


A B JAB|-12cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 





A) 12x-9 B) 67-6 C) 67-9 
D) 37-6 E) 3n-9 
D O yarım çemberin 
ei 2/3 merkezi 
(AOJ- 2/3 cm 
A 35 O B |CDJ-2/3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
A) 2n-3y/3 B) 2r-/3 C)3n-2y3 


D) 4x-3/3 EB) 4n-2/3 








sonuç yayınları 








O çemberin merkezi 
rs 6/2 cm 
|AB|-12cm 


e e 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 36(n-3)  B) 24(n-2) 
D) 18(x-2) 


C) 24(n-3) 
E) 18(x-3) 


Şekildeki çemberde 
m(BAC) - 459 
|BC| 6/2 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 67-12 Oo B) 9n-18 
D) 18-12 


C) 9x-6 
E) 187-18 


LE2ABDAB 








—— Dairenin Alanı - IX 








A) 9x--— B) 





Örnek 
G O yarım dairenin 
merkezi 
(CHİ L JAB) 
, il JOH| s3 cm 
A o 383 H3B 
IHB|-3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 





9v3 
91-33 C) 6x- : 


D) 67-3/3 OE) 4x- 383 















z:x Çözüm 
e 
s/ © 
© 
60“ 
A O 3 H 3 B 


(OCT birleştirirsek 
|(0G|s6 cm ve |OH| -3 cm olduğundan 
m(COB) -60* olur. (30'-60* -909) 


Taralı alanı bulmak için OBC daire diliminin alanından | 





OCH dik üçgeninin alanını çıkartalım. 


600 333 


62. 
ağ 2 








9y/3 
67 5 





Cevap G | 











1. G O yarım dairenin 
merkezi 
(CHAT L (AB) 
A OH B |(OH| 2/3 cm 
|HB| 2/3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 9x- 4/3 B) 8n-6/3 C) 87-43 
D) 67-6V3 OE) 6n-4v3 


O yarım dairenin 

merkezi 

m(CBA) -45* 
45” 





— 


A o 4 


B (0B|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 944 B) 
D) 47x48 


2n48 GC) 4n*44 


E) 6n44 


İ 
A) 36n- 183 B) 36x- 12/3 | 
C) 36x-—- 9V3 D) 24n- 12/3 | 
S E) 24n- 183 | 
Se 4. C O çemberin merkezi | 
> m(ABC) - 609 
|(AO|-6 cm 
A B i 
| 
| 
| 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? | 
A) 2(2xn*3y3) B) 3(4x4*3y3) | 
O 4(n4*v3) D 5(x4*V3) 
E) 6(3n43y3) 
(LB3D3E4.B 


O çeyrek dairenin 
merkezi 


(DCI 1 (OAJ 
|0C|6 cm 


|ICA| 6cm 
o s6 G 6 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 














Dairenin Alanı - X 





























m 























Kan EA Çözüm 
B O merkezli 609 lik Şekildeki taralı alanı bulmak için büyük daire diliminin 
D merkez açılı iki alandan küçük daire diliminin alanını çıkaralım. 
daire dilimi Büyük D. D.A. > x.8. 60 2 64n 
verilmiştir. 360 6 
ri e 60” 
60“ m(BOA) —- 609 Küçük D.D.A- 7.67 —— -6 
; e li eagpe me 
bl Taralı Alan — Sen mia 
|CA| <2 cm > “© 3 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 
107 Hiz 137 1dx 167 
a 3 B) 3 ci 3 vi 3 2 3 
TEST - 10 
1. A B ABCD kare 3. B O çeyrek dairenin 
2 i 
D çeyrek dairenin zi merkezi 
merkezi (BC|-2 cm 
IDC|s4 cm JCA| - 10 cm 
BI 
D zi Cc o A 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? (7-3 alınız.) 
A) 4-2nx B) 4-7 C) 8-87 
D) 8-47 E) 16—47x z A) 18 B) 20 GC) 24 D) 26 E) 28 
>, 
z 4. E O çeyrek daire 
2. “ O çeyrek dairelerin ç B ERginiEy ENEZ 
2 merkezi OABC dikdörtgen 
D |OAj -JAB| |(OA| <8 cm 
|CD| 2 cm JAD|z2 cm 
o 8 A2 D 


O A B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


Az B) 2x G)37 D) 47 E) 5x 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 48x-48 
D) 25-64 


B) 36-64 oC) 36n—-48 
E) 25-48 


1iE2.C3.6 4E 





> Dairenin Alanı - Xi 











Örnek 1 
Aynı merkezli çember- 
ler veriliyor. 
(ABJ küçük çembere 
teğettir. 
A 


B JAB|-8cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 4x B) 8x Gi2x D)16x E)257x 


A, Çözüm 


1. Yol 


ATİ -|TB| <4 cm 

(OTJ 1 (ABJ 

OTB dik üçgeninde pisa- 
gor bağıntısına göre, 

|OB|2 -|OTJ? -(TBJ? 


R2 12416 > R2—r2—16 








Taralı halkanın alan: A-z(R?—r2) > A-16xcm? dir. | 




















Örnek 2 


| — Çözüm 





2 
Taralı halkanın Alanı — | 2) 


O merkezli 
dairelerde (PT 
ve |PC teğettir. 


X IPA| 4cm 


Taralı alan — 





16x cm? 
Yukarıdaki verilere göre, |PT| - x kaç cm dir? 


A4 Ba2 Ga De BEY? 


BA| 


























BA| V 
11. Yol z (Zi) — 16# 
Taralı halkanın alan : ABİ). (81. 16 2 | 
li e ii ei z Tözcm | (BA| -8 > |BCJ|CA|-4cm 
Cevap D | P noktasına göre dış kuvvet uygularsak 
| |PTJ2 - |PAJ.JPBJ > x2-4.12 > x-.4y/3 cm 
Cevap C 
TEST - 11 
1. K O merkezli O merkezli 
dairelerde dairelerde 
- 
(PT ve (PC - IBA ve (BE 
N teğettir. KR teğettir. 
|IPB|-6cm |İBA|-3 cm 
A e BEP > 
b Taralı alan — IBG| 1cm 
9x cm? > 


Yukarıdaki verilere göre, |PT| -x kaç cm dir? 


)6 BEZ ge Ds EYE 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 47 B) 9x. G12x D16rn B25n 


İN B:2.D. 




















Dairenin Alanı - XII 


Örnek 
A ABC dik üçgen 
2 
T B çeyrek dairenin 
merkezi 


T teğet noktası 
JAT| 2 cm 
|(TC|>8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç l 




















Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 

cm? dir? 

A) 39-12x OB) 39-97 
D) 36-97 


C) 9x 
E) 6x 











(BT) çizilirse, yarıçap 
teğete dik olduğundan 


(BTJ 1 (ACJ olur. 








G 


ABC dik üçgeninde öklid bağıntısından 

















cm? dir? (BTJ2 -2.8 > |BT| 4cm 
Tarali alanı bulmak için ABC üçgenin alanından, 
A) 4x B) 20—öx C) 20—4x B merkezli çeyrek dairenin alanını çıkaralım. 
D) 6x E) 16—4nx 2 
Taralı Alan < 19 20 An 
2 4 
Cevap C 
TEST - 12 
A O yarım dairenin merkezi 3. O dairelerin merkezi 
(ABI çap (AB)J küçük daireye 
|(AC|-8 cm T noktasında teğet 
5 “  |BG|-6cm |OT| 2cm 
A B |OAJ-4cm 
E Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm” dir? cm? dir? (2-3 alınız.) 
A) > 24 B) > 12 O) 5x A) 24—-4/3 B) 24-8y/3 C) 16-43 
z D) 16—-8y/3 OE) 12-43 
157 157 x 
—— -24 —— —12 - 
D) 2 E) 2 1 z 
holi (AC O merkezli 
A ABC dik üçgen z çembere G nok- 
4 > ' . 
> B çeyrek daire- tasında teğettir. 
ninmerkezi || |AC|- 2/3 cm 
- 'T teğet noktası |AB| 2cm 
B C (ATI 4 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 
|ITC|-9 cm 


A) aya -İE B) aya -İ£ Cc) 2Ja- 
»Dya-İ Bv8-z 


LA 2.B3G EĞ 





m Dairenin Alanı - XII 











Örnek 





B 1 T 4 (e 


OBC dik üçgen 
O çeyrek dairenin merkezi , T teğet noktası 
(BT)zticm, |IC|x4cm 

















o (OTİ çizilirse, yarı- 
çap teğete dik ol- 
duğundan 


> (OT1 1 (JBGJ olur. 





1 T â 


OBC dik üçgeninde öklid bağıntısından 
(OT|2-1.4 > |OT|J-2cm 


Taralı alanı bulmak için OBC üçgenin alanından, 
O merkezli çeyrek dairenin alanını çıkaralım. 























T 6 
T teğet noktası 
(BT) -2cm, |TG|-6cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 


cm? dir? 


Az Bon C3x D4xz B5r 








İ 2.5 m2 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç || Taralı Alan - Mg — a 5—7 
cm? dir? 
A) 5-2 B) 5-7 O) 6-2x 
D) 6-—x E) 8-2n 
— i 
TEST - 13 
1. 4 O daire 3. A ABC dik üçgen 
, 3 
merkezi T B çeyrek daire- 
(PT daireye nin merkezi 
T noktasında ç T teğet noktası 
teğet 
9 i ç İATI-3cm 
PT) <9 cm (TC|-8 cm 
PO| 11cm 
iPol Yukarıdaki verilere göre, çeyrek dairenin alanı 
Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? -kaç cm? dir? 
A)40z B)36x C)24n D)19z Bir S A)4x B6x C)8xz D)12x E16x 
2. 9 OBC dik Ne 
üçgen 3 
9 * 4. A ABC bir üçgen 
O çeyrek 
(BCI yarım dai- 
B 2 “  pmerkezi eli 


B teğet noktası 
JAD|-2cm 
> İDG|-4 cm 








Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A)i2x B)10x C)6x D) 3x E)2x 


LİLA: 2 6:8: 8:4. DE 

















Dairenin Alanı - XIV 


Örnek 
A ABC eşkenar üç- 
gen 
İç teğet çemberi- | 
nin yarıçapı 2V/3 
cm 
B c 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç | 


cm? dir? 
A) 36y/3 -12x B) 36/3 —24nx 
C) 24y3 -12x D) 24V3 —24n 





E) 12/3 -6nx 








A (OH) L (BC çizelim. 

İç teğet çemberinin mer- 
kezi açiortayların kesim 
noktası olduğundan 


(OĞI çizilirse 





m(GCH) — m(ÖCA) — 309 | 
olur. 

OHC dik üçgeninde 

|OH| 2/3 cm 











Taralı alanı bulmak için üçgenin alanından dairenin | 


alanını çıkaralım. 


2 
Taralı Alan — IZB (aöf —-36y3 —12n 





Cevap A | 





TEST - 14 


ABC eşkenar 
üçgeni ile iç teğet 
çemberi veriliyor. 
(BC|-6 cm 


ON 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 9V/3—6x B) 9v/3—31x 
D) 12/3 —3x 


C) 12/3 —6nr 
E) 16/3 —6n 


ABC eşkenar 

üçgeni ile iç teğet 
çemberi veriliyor. 
(BC|E 4/3 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 28/3 —4n B) 24/3 —4n C) 20/3—4n 
D) 16/3 —-4n E) 12/3—4n 








O merkezli çemberin 
içine şekildeki gibi 
ABCD dikdörtgeni 
yerleştirilmiştir. 
JAB|-6cm 
(BC|-8 cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı alanı kaç cm? dir? 





A) 25n-24 OB) 25n-48  C) 20x-20 

N D) 20-48 OE) 16-20 

4 

& 4. A ABC eşkenar üçgeni ile 
çevrel çemberi veriliyor. 
” |BC| 2/3 cm 

23 
B C 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 16n- 12/3 B) 12-63 
C) 6x-3Y/3 D) 6x-6y3 
E) 4n- 3/3 





.1.B 2.E3.B4.E. 





( Dairenin Alanı - XV 
Örnek 





eme, — elini EİN İK Geni DT. 














Şekildeki O ve M merkezli çemberler eştir. 
A ve B teğet noktaları 
|(OM|8 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 


cm? dir? 


A) 64-16x OB) 48-8n 
D) 32-87 


C) 48 - 16x 
E) 32 —16x 








TEST - 15 











ZA, Çözüm 


il TAOJ LAB ve JMBJ LAB çizelim. 
|JOAJ-|BM|-4 cm 
İl Taralı alanı bulabilmek için OMBA dikdörtgenin ala- 


nından çeyrek dairelerin alanlarını çıkaralım. 


Taralı Alan — 8.4 — (ZE 








2s) 


-32 -87 











O çember merkezi 


IPA ve (PBA ve B 
noktalarında çembere 
teğet 


r-6cm 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 





cm? dir? (x-3 alınız.) 
AS B12 015. 018 g2 
3 Şekildeki O 
< > 
ve M mer- 


kezli çember- 
ler eştir. 


A ve B teğet 
noktaları 
|(OM|-4 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 
A) 16—4x B) 16-27 
D) 8-41 


C) 8-27 
E) 6-x 





sonuç yayınları 








O ve M mer- 
kezli çember- 
ler D nokta- 
sında birbirine 
teğettir. 

A ve B teğet 
noktaları 


(0D|-3cm, |DM|icm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanı kaç cm? dir? 


B) 11x—4v3 


A) 13x—4y3 
C) 13n—6y/3 D) 11x—6v/3 
gg ayg- 1 
6 

C O merkezli çem- 

ber yayı |JABJ ve 
— JACJ kenarlarına 

teğettir. 
|AB|-28 cm 

A B 
JAG|-21 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 300-72x B) 294-72x 
C) 220-64x D) 180-321 
E) 90-247 


LLA DOS EKB. 

























Dairenin Alanı - XVi 


















































e 7 1 
2 | 
Ornek i - Gözüm 
| 
D ei ABCD dikdörtgen D ç OoABCD dikdörtgen 
A ve O merkezliiki | şi 
& çember birbirine T 3 |AD|-|CB|-8cm 
Ni 4 
T noktasında teğet > T N ICO|-|0B|-4cm olur. 
|AD|-8cm O ile A noktalarını bir- | 
A B 82 B ii 
i leştirelim. 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç | |A0|-12 cm olur. 
cm? dir? | , il a 
il AOB dik üçgeninde pisagor bağıntısından 
A) 80v3 -12x B) 80v2 -24x |AOJ2 -|OB|? JAB|? > 122-472 4JAB? 
C) 64v2 -12x D) 64V2 —24x İİ |AB|< 8/2 cm 
E) 36v2 -12x Taralı alanı bulmak için dikdörtgenin alanından daire 
dilimlerinin alanını çıkaralım. 
2 2 
Taralı Alan — seyE- TE -İE — 64y2 —24x 
i Cevap D 
i - — 
TEST - 16 
1. D c Şekilde ABCD O merkezli dairenin 
2 (dikdörtgen çapı 5 cm 
E A ve B merkezli |CD| 4cm 
4 o çeyrekdaireler |(AB| -3.cm 
verilmiştir. 
A K 4 B 
|CE|-2 cm 
JEB| 4cm 


Yukarıdaki verilere göre, çeyrek dairelerin alanları 
toplamı kaç cm? dir? 


A) 9x B)10x CO)ilz D)i2x Ejidr 


ABCD kare 

O, ve O, merkezli 
çemberler birbirine 
teğet 

JAB| 12 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? (2-3 alınız.) 


A)81 B)72 C)68 D63 E) 60 











sonuç yayınları 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? (x-3 alınız.) 














MZ m 9 o a 

D 24 ç Şekilde ABCD 
dikdörtgen 

” (AK| çaplı ve M 

merkezli çemberler 
birbirine teğettir. 

A OK B |BC|J<10cm 
IDC|-24 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? (x-8 alınız.) 


A)118 B)126 C)130 D)132 E)144 


1iLE2.D 3.A 4.D 








—— Dairenin Alanı - XVI 


Örnek 


aaa ey nm mn an 








(FCJ 2 (ABI 
(EDİL (ABI 
JAB|-24 cm 











İFC|-JED|<6 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
cm? dir? 


A) 24V3 4 24n 
C) 36Y/3 4 48x 


B) 363 4 36x 
D) 483 #247 


(ABI çaplı dairede | 




















İİ Taralı alanı bulmak için S,,S,, S,, bölgelerinin alan- 







O yarım dairenin 
merkezi olsun. 


|AB| 24 cm 
JOF||OE|12 cm dir. | 





m(FOC) < m(EOD) -30* olur. 


larını ayrı ayrı bulalım. 























E) 48v3 4 36x 
1. G (AB) yarım 3. | 6 o 6 ” O yarım 
© 
dairenin çapı dairenin merkezi 
m(CAB) — 60" (ABJ çap 
A B B |AB|-8cm GC JA0|-6 cm 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç |oBİx Sem 
cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 
A) oya 4 TE B) Gi EE 
Ajz B) 27 O 3x D) 4x E) 6x 
o 68 41 D) 43 «7 3 
107 ai . 
E) 4v3 ii sağ M O yarım dairenin 
Ş merkezi 
2. LAB| çaplı dairede o $ LAB| çap 
(FCJ LJAB| |0C|J1CB| 
(ED) 1 TABİ ” GE ölsen 
A G D 8 |FCjsJED|-Zecm Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 
|AB|- 4V2 cm cm? dir? 
Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı kaç 9/3 
e yi A) 9x—6/3 B) 9x— 5: “ 6x—6v3 
A) 442x Oo B)dş4n o O) 642 D) 67-23 pas 
: 2 
D) 6 -4n E 844n 























Dairenin Alanı - XVİN 
Örnek 


A ABC dik üçgen 
(ABJ 1 (BCJ 

(BCI yarım dairenin 
çapı 
JAD||DC|-8 cm 








Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
kaç cm? dir? 


A12  B)16 D)24 BS 


A (BDJ çizilirse, çapı gören | 
çevre açı 90” olacağın- 
dan (BDJ L (AC) olur. 


|AD| -|DC|<8cm 


> |BD|-8cm olur. 





(muhteşem üçlü) 








Cc 


Eş uzunluktaki kirişlerin sınırladığı alanlar eşit olaca-. 
ğından S ile gösterilen alanlar eşittir. 


Taralı alanı bulmak için ABD dik üçgenin alanını bul- 
mak yeterlidir. 





A(ABD) - 88 -320m 


| 2 

















(ABJ ve (CD)J kiriş 


.—. 
> 
(ıl 


A-B 
|AB|-2x44 
|(CD|>3x-—1 


D 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna 
göre, x kaçtır? 


A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
2. A ABC dik üçgen 
2 (AB) 1 (BC)| 
D (BCJ- yarım'dairenin 
çapı 
JAD| -|DC|-2 cm 
B c 


Yukarıdaki verilere göre, 
kaç cm? dir? 


taralı alanlar toplamı 


A2 B) 4 Cc) 6 D)8 E) 10 





3. Ç D (CD ve (CA O 
merkezli yarım 
daireye teğettir. 

hn z a |AB| 16 cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 








kaç cm? dir? 
A8 B16 24 D32 BE 
z 
R 4. fel O J(AB|J çaplı çem- 
N berin merkezi 
(BC|-|BD| 
B JaBj<20cm 
D 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alanların toplamı 


kaç cm? dir? 





A)10x B)20x C)25n D)36x E)50z 























—— Dairenin Alanı - XIX 











Dairenin Alanı - XX i İ b 
Örnek Örnek 1 | Örnek 2 
ABCD dikdörtgen Eşit taralı alanlara S diyelim. | D c  ABCD kare | D c  ABCD kare | 
S A çeyrek dairenin Boş kısmın alanı A olsun. | j D ve B merkezli çeyrek B ve D merkezli çeyrek 
merkezi Dikdörtgenin alanı: A 4S oo | daireler çizilmiştir. daireler verilmiştir. 
* o JaB|-6cm Çeyrek dairenin alanı : A #S |AB|-6cm |AB|-4cm 
> olduğundan alanları birbirine : E 
8 eşitliyelim. > 6 di 4 
Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna A(ABCD) - 6x Yukarıdaki şekilde taralı alan kaç cm? dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı kaç ! 
göre, |BC|-x kaç cm dir? 2 cm? dir? 
İ| Gevrek dairenin alanı - “- - o A) 18(x-2) B) 18(x-3) oC) 12(x-2) 
7 E — A) 8-2 B) 16-87 C) 16-47 
Ax BİLE Ozr DE Bör D) 12(x-3) o E) 9(x-2) ) 8-2x ) ) 
2 2 6Xx-9n — Ki D) 32 —-8n E) 32—-4n 




















A, Çözüm | ZA, Çözüm 












































A) 6x B)4r GC) 3x D)2x pr A) B4-x C©d2x D6-x E)3ı 


TEST - 19 : Ni ; i 
2 © Şekilde S,-5,dir. D c o Şekilde taralı alanlar birbirine 
D merkezli daire diliminin ala- | eşittir. 
1. D GC ABCD kare 3. A ABC dik üçgen N i : 
& nından DCA üçgenin alanını .İ 
A tikel Li S - A(ABCD) — Çeyrek Dai- 
çeyrek dairenin (BCI yarım dairenin çıkartırsak S, bulunur. pe 
merkezi : 6 çapı 8 66 deb > 
2 Li 4 zi be pe ii, la 
(ACI köşegen (BC|-4 cm A 5 B 4 2 > : Ğ 5-44 ri | 
A z B S,*1S,-2(9x-18)-187x-36 S-16-4nx | 
BE Cc Ni . 05-39 2 
Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı 18 cm? ii ae) lr Ge ri 
olduğuna göre, |AB| -x kaç cm dir? Yukarıdaki şekilde S, - S, olduğuna göre, 
A) 10 B)8 C)6 D) 5 E)4 
A) B2n C)3x Dâdâx En TEST - 20 
x 1 D ç ABCD kare 2. D ç ABCD kare 
D ve B merkezli çeyrek B ve D merkezli çeyrek 
e daireler verilmiştir. daireler verilmiştir. 
e v6 ABCO dikdörtgen |AB|-2 cm |(AB| 1cm 
2. ABCD dikdörtgen pi . 
ğe li 5 di , (o O çeyrekdairenin 2 | 
çeyrek dairenin Ğ iietozi A 5 B Bi A 1 B 
merkezi Ee 
” N - |OA|-4cm | Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı o > Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı 
> İABİeem | kaç cm? dir? Ni kaç cm? dir? 
A B B o 3 A A) 8x B) 2x-4 C) 8—-2n Gi A) 6—x B) g—E O) 4-n 
| D) 2xn-6 E) 4- 
Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna , al ği Ni 
göre, |İBC|—x kaç cm dir? göre, |İDC|—x kaç cm dir? — 5 e 


UG2D3A4.B. 





—— Dairenin Alanı - XXI 
Örnek 








D c ABCD dikdörtgen 

(ADI ve |DCI yarım da- 
d irelerin çapı 

JAD| 4cm 
A B 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 



























(ACI ve (DBI köşegenleri | 
çizelim. 
Eşit kirişlerin ayırdığı alanlar | 
eşit olacağından | 
Şekildeki alanları S ile gös- 
terelim. 


Kırmızı taralı alanların toplamları yerine ABC dik üç- 
geninin alanını bulalım. 








M4 BE G8 DI? B16 Taralı alan - -8 om? 
Cevap C 
TEST - 21 
D Cc ABCD kare 3. D Cc ABCD kare 
K 5 (DCJ ve TADI yarım 7 (DCJ, (CB) ve JADJ 
dairelerin çapı yarım dairelerin çapı 
|AB|-12cm i (AB|-6cm 
A 13 B A 5 B 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 
A) 48 B) 54 C) 58 


DG B72 


ABCD kare 
(ACI köşegen 


O 
© 


|(CDI yarım dairenin 
çapı 


|AB| 10cm 
A 7 B 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 


A15 B20 ©25 D35 BSO 





sonuç yayınları 





Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 


A)8 


B) 12 


C) 16 D)18 ©B24 


ABCD karesi ile çevrel 
çemberi verilmiştir. 


|AB|-2 cm 





Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 


Ajı B) 2x C)37x D)4n E6ön 


LE2.C3.DA4A. 

















Dairenin Alanı Karma -| ir 


Örnek 


B O merkezli çeyrek 

çemberin içine çizilen | 

D (BEJ ve |(OAJ çaplı, 
yarım çemberler K 
noktasında teğettir. 
|CA| -|OG| 3cm 


ei or e e RM İ 


Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç | 











- Gözüm 
B C ve D merkezlerini 

r birleştirelim 

z 
ODC dik üçgeninde 

6-rJ E IDGI? <|DOJZ 4|0CJ2 

((43)2(6—r)2 437 

o—— —< —ç —A 


2 46r49-36—12r1r2 49 






































cm? dir? | 
İİ Taralı alan — Gr Sr Zr ör cm? 
A)2n gj >” C) 3x öy /£ E) 4n 2 2 2 
2 2 
| Cevap B 
TEST - 22 
1. B O merkezli çeyrek 3. O merkezli yarım 
çemberin içine çizilen daire ile K mer- 
: (AEJ ve (OB) çaplı kezli çeyrek daire 
C yarım çemberler K birbirine B nokta- 
” noktasında teğettir. sında teğettir. 
(BC| |CO|<1cm |OK| > |KA| 
A 6 E o 
|AB|-4cm 
Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç Yukarıdaki verilere göre, S,— S, taralı alanlar 
cm? dir? (x-3 alınız.) farkı kaç cm? dir? 
i 17 13 11 7 5 T 37 5x 
— — — o— D2 — 
AŞ BŞ ©ş Dz Bg AZ Ba G5 D2r BŞ 


C merkezli 
yarım 
çemberin 





içine çizilen . . 

—4 JAcjve 
(CBJ çaplı 

yarım çemberler C noktasında teğettir. 

İDC|>|CE| <3 cm 

Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 

cm? dir? (x-3 alınız.) 









“5 3 ü 8 E 





A8 BS 010 D12 B15 


sonuç yayınları 


ABC bir üçgen 
A,B,C mer- 
kezli daire 
dilimlerinin her 
birinin yarıçapı 
6cm dir. 








Yukarıdaki verilere göre, taralı daire dilimlerinin 
alanları toplamı kaç cm? dir? 


A)16x B)18x O)20x D)24x 


E) 307 























— Dairenin Alanı Karma - 1! h 














Örnek | 

A ABC dik üçgen 
(BCIJ yarım dairenin 
çapı 

8 D 
(AB|-8 cm 
|0B|-|0G|-4cm | 

B Z S 3 C 

Yukarıdaki verilere göre, taralı alanlar toplamı | 

kaç cm? dir? 

A) 9 B) 12 GC) 16 D) 18 E) 24 i 

















1 c D a (ABİ yarım 

dairenin çapı 
(CDJ ve JCA 
teğet 

n e 8. JCDJ Y JABI 
|AB|— 4/2 

Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 

cm? dir? 

A)2 B) 4 C)6 D)8 Ep) 12 





sonuç yayınları 





2. Ç O yarım daire- 
nin merkezi 
(AB) çap 
409 m(GAB) - 40* 
A O 3y2 
(0BJ- 3/2 cm 
Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç 
cm? dir? 
A) 8x B) 6x O4n D3xı B2n 








Taralı alanlar toplamı: A4-S, -A45S, dir. 





|(AB|-JBC|—-8cm 
olduğundan 

m(ACB) — 459 

(BD)yi çizersek çapı gö- 
ren çevre açı 90“ olaca- 
ğından |BDJ 1 |JACJ dir. 
IBD|s|DG| olacağından 
S,-5S, olur. 


a 16 cm? bulunur. 


A ABC dik üçgen 
4 A ve C mer- 
D kezli daire dilim- 
leri verilmiştir. 
c |JAD|-4cm 
IDC|-4cm 


B 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 8V3—4n B) 8/3—-2x C) 12/3—4nx 
D) 12/3 —2x E) 16/3—4x 


A 12 B 4 G 


(ABJ ve (BCİ çaplı yarım daire dilimleri veril- 
miştir. i 
|(AB|-12cm, |BGC|-4cm 


Yukarıdaki verilere göre, taralı alan kaç cm? dir? 


A) 16y/3 B) 16y3 - C) 18/3 


D) 18v3- > pg 23 


NB 2.CBA4.B. 


















| 











Çember ve Dairede Benzerlik - | 
Örnek 


re verilmiştir. 
(BD| -2J0B| 


Taralı alan - 24 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, OAB daire diliminin 


alanı kaç cm? dir? 


A)2 B)3 04 D6 BB 











Merkezi O olan iki dai- | 

















1. Merkezi O olan iki 
daire verilmiştir. 
gi > (OB| -|BD| 
(e D 
: S, 
Yukarıdaki verilere göre, Bs oranı kaçtır? 
2 
1 1 1 
> — — 1 2 
Aş Bş ©; Di B 
2. Merkezi O olan iki da- 
ire verilmiştir. ©“ © (( 
/BD|3J0B| 


OAB daire diliminin ala- 
nı 2 cm? 





Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgenin alanı 
kaç cm? dir? 


A20 B)25 C)27 D30 E36 











sonuç yayınları 























iz lk) 
S-4-24 3k 
Sel 
S*-24 9 
S3 cm? 
Gevap | 
Merkezi O olan iki 
daire verilmiştir. 
S,-21 cm? 
o 8 D 
MA j 
Yukarıdaki verilere göre, oranı kaçtır? 
(BD) 
1 1 2 2 4 
AZ B5 Oz D) > Bg 


Merkezi O olan iki da- 
ire verilmiştir. 


S,-4 cm? 


S,-5cm 





Yukarıdaki verilere göre, küçük çemberin büyük 
çemberin çevresine oranı kaçtır? 


a) B)2 oz D)1 DE 


wlan 


Bab ECE ZLE 














-- Çember ve Dairede Benzerlik - Ii 











Örnek 


ireler o birbirine 
teğettir. 
A,B,C doğ- 
rusal 


A,z9cm?, A,-25cm>, |AB|-6cm 





Yukarıdaki verilere göre, |BC| -x kaç cm dir? 


D)9 E) 10 


(AXBI or JAB 
eve, R İEGİ 


s 2 (JABIZ 
sl) İsi) 














Şekilde O ve 
M merkezli da- | 




















TEST - 25 


Şekildeki iki 
çember birbi- 
rine B nokta- 
sında teğettir. 
A,B,C doğ- 
rusal 





|(AB|-4cm, |BC|-3cm 


Ss 
Yukarıdaki verilere göre, a oranı kaçtır? 


Şekildeki | iki 
çember birbi- 
rine B nokta- 
sında teğettir. 
A,B,C doğ- 
rusal 





JAB|-3ecm, |BC|-2cm 


Yukarıdaki şekilde S, 4 S, - 26 cm? olduğuna 
göre, S, kaç cm? dir? 


A17 B)18 G19 D20 Bi 


e iz | 





sonuç yayınları 














Yarıçapları 
sırasıyla 1 cm 
ve 3cm olan 
O vee M 
merkezli 
çemberler B 
noktasında birbirine teğettir. 

A,B, C doğrusal 


Yukarıdaki şekilde S, — S, - 16 cm? olduğuna 
göre, S, kaç cm? dir? 


A)14 B)15 ©16 D17 E18 


Şekildeki iki 
çember birbiri- 
ne B noktasın- 


da teğettir. 
A,B,C doğ- 
rusal 
Ss 
KE a 
S —öni (AB|—10cm 


Yukarıdaki verilere göre, |BC| - x kaç cm dir? 


A)2 B) 4 C0)6 D) 8 E) 10 


1D2BBE4B 


| 











Desen ve Fraktal 





Gemberlerde 





Kareli kağıttan 4 br X 8 br boyutunda bir dik- 
dörtgen kesilir. 





Kesilen dikdörtgensel bölge üzerinde noktalar 
yukarıdaki gibi işaretlenir. 


hf 





Düğümü oluşturacak çizgiler farklı renkte bir ka- 
| lemle vurgulanır. 








Ortadaki noktaları merkez, yarıçapları iki nokta 
arasındaki uzunluk olan üç çember, kenarlarda 
iki yarım çember çizilir. 





Çapraz noktalar düz çizgilerle yukarıdaki şekilde- | 


ki gibi birleştirilir. 


i| vini. 





ten geçmiş izlenimi oluşturmak için gerekli çizim 
yapılır. Sağ üstten başlayarak ise şerit üstten - 
alttan - üstten - alttan - üstten - alttan geçmiş 











izlenimi elde etmek için gerekli çizim yapılır. 














şu işlemler uygulanır. Sol üstten başlanarak şe- | 
rit alttan - üstten - alttan - üstten - alttan - ÜSİ- | 





Çizgilerin kesiştikleri yerlerdeki çizim yapılırken | 























m Gemberin Standart Denklemi - | 
Örnek 


Merkezi (3, -2) ve yarıçapı 4 birim olan çembe- 
rin standart denklemini bulunuz. 


uzaklıkta bulunan bir nokta- 
nın koordinatları P(X, y) ol- 
Psy) sun. 
İki nokta arasındaki uzaklık 


> formülünden, 


MP) Y(x—a)? 4 (y— b)? —r 











(X-a)? *(y—-b)?—r2 olarak bulunur. 


Buna göre, merkezi M(a, b) yarıçapı r birim olan 





çemberin standart denklemi : (X—a)? 4 (y—b)? —r? 


TEST -1 








1. Merkezi M(1,3) ve yarıçapı 2 birim olan çem- 
berin standart denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (X-1)2 4(y43)7 2 
B) (X-1)P 4(y-3)? -2 
C) (X 41) 4(y 43) -4 
D) (X-1 4(y-3? <4 
p (x-1X7 -(y—-3 24 


2. Merkezi M(-2, 4) ve yarıçapı V5 birim olan 
çemberin standart denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (X*2X 4(y44)-25 
B) (X-2)74(y-4Y 25 
GO) (4-2) 4(y-4Y 25 
D) (X-2)7 -(y 447-5 
E) (X42)7 4(y—-4X-5 


Mf(a, b) noktasından r birim 

















sonuç yayınları 





Eg Çözüm 

M(3, -2) ve r-4br ise 
(X—a) -(y-b fr 

a-3, b--2,r-4 yazılırsa, 
(X—3 7 koye 
(X—3)2 4(y#2)2-42 bulunur. 
Çemberin standart denklemi 


(X—3)7 -(y42)2-16 dır. 


3. Denklemi x2 4(ys1)2-4 olan çemberin mer- 
kezi ve yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) M(0,1), r-2 B) M(0,—-1),r—-4 
GC) M(0,-1), r-2 D) M(1,0), r-2 
E M(-1,0), r-4 


4. Denklemi (x4-2)7 -(y-2)2-2 olan çemberin 
merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) M(-2,2), r-V/2 B) M(2,-2),r- v2 
GC) M(2,-2), r-2 OD) M(-2,2), r-2 
E) M(-2,-2), r-2 


DEC A 























Çemberin Standart Denklemi - Il 
Örnek i 


Analitik düzlemde 
verilen M merkezli 
çember, orijinden 
geçmektedir. 





Buna göre, çemberin standart denklemi bulunuz. 





Çemberin standart denkle- 
mini yazabilmek için mer- 
kezini ve yarıçapını bulalım. 

M(4,2) 
222442 > r- 2/5 br | 




















Çemberin standart denklemi; 


İ kayt y- 2 (EY « xf (ye 20 | 

















Analitik düzlemde 
verilen M merkezli 
çember orijinden 
geçmektedir. 


Buna göre, çembe- 
rin standart denkle- 
mi aşağıdakilerden 

hangisidir? 





A) X24(y43 2-10  B) xXi(ys1)-20 
O) X-124y2-10 OD) X4(y-1 2-20 
E) (X-1)4(y-3”-10 


2. Ay Analitik düzlemde 
verilen M merkezli 
çember orijinden 


geçmektedir. 


rin standart denkle- 





>X 





mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (X-2 2 4(y-5) 19 

B) (X—-2)2 4(y 45)? -19 

GC) (4-2) 4(y—5)7 -29 

D) (X42 2 4(y452 -29 

E) (X—2)24(y-5)7 -29 


Buna göre, çembe- — — 





sonuç yayınları 





ğe öğe 


Analitik düzlemde 
O merkezli çem- 


iy 


ber verilmiştir. 


Buna göre, çem- 

3 berin Oo standart 
denklemi o aşağı- 
dakilerden hangi- 
sidir? 


A) X24(y-1)>9 B) (X—-1X 4y7 9 
C) x2 4 y? -9 D) x24y7-3 
E) x2-y? -9 


Ay Analitik düzlemde M 
merkezli çember ve- 
rilmiştir. 

Buna göre, çembe- 
rin standart denkle- 
mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 








A) (X 4x4 4(ys3P 25 
B) (44) 4(y—37-25 
O) (X—-4X74(y43)7>12 
D) (442 4(ys3P-12 
E) XxX 4y2-10 


LEROMGAA 








ir Çemberin Standart Denklemi - İli 

















Örnek 


M(<1, 3) olan ve P(2, 7) noktasından geçen | 


çemberin standart denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (41) 4(y—- 3) 

B) (4-177 #(yşe3 

GO) (X41)7 4(y—-3)7 - 

D) (X-1)24(y43)7 25 

BD (X41)74(y43)7 











r>İMPİ— (2 4174 (7—3)? <5 
yarıçapı r - 5 birim 

(X-(1)77 #(y-3)>53 

(X41)2 4(y—3)7 


Çemberin denklemini yazabil- 
mek için merkezini ve yarıçapını 
belirleyelim. 

Çemberin merkezi M(-1, 3) 
Pa,7) yarıçapı M ile P arasındaki 


uzaklıktır. 





25 bulunur. 
Cevap C 








TEST -3 





— 
. 


» 


Merkezi M(3, 9) olan ve P(-2, -3) noktasın- 
dan geçen çemberin standart denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 

A) (X—3) $(y—9)2 - 169 

B) (xX-3)7 4 (y #9)7 > 169 

G) (X-3) 4(y—-9)? - 144 

D) (X 43)? 4(y-9)>144 

E) (x-3)7 4(y—-9)2 - 121 


Merkezi M(1, 7) olan ve orijinden geçen çem- 
berin standart denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (X-1)X7 4(y—-7)2 39 

B) (X41Y 4(y—7)2 

O) (X-1)7 #(y 47 > 

D) (412 4(y47 2 

E) (X-1Y4(y—-7 > 





sonuç yayınları 





3. 


Merkezi x*2y-7 ve x—y-—2 doğruları üze- 
rinde ve yarıçapı 2 birim olan çemberin standart 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (41) 4(y—-3)7 
B) (X-1) 4(y—-3) 
O) (X-1)24(y-3) — 
D) 0 


E) (417 4(y4-3)-1 


İpucu : Çemberin merkezi doğruların kesişim noktasıdır. 


Merkezi x—y-—1 ve y-3 doğruları üzerinde 
olan ve orijinden geçen çemberin standart denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (X—4P 4(y—-3)7 -25 

B) (X44) 4(y—3) — 

G) (X44))4(y13) 

D) (xX-3)7 4(ys-4)-16 

E) (X43P 4(y—-4) 16 


AYASDE S.B A.A: 





















Çemberin Standart Denklemi - IV 


Örnek 





A(-3, 2) ve B(1, 4) olmak üzere JAB) çaplı 


çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4-177 4(y4#3 > 
B) (X—1)X74(y43)7 — 
C) (X-1)2 4(y-3)> 
D) (X*1)774(y-3P — 
E) (X-177 #(y 4-3 > 














(X41)7 4(y-3) 


Çemberin merkezi (ABİ nin orta noktasıdır. 
ml 2 
2 
244 


ma olup O — 


r —|OAJ— (-143)2 4(3—2)2 - 


Çemberin denklemi 


(1,3) dir. 


V5 br 


5 bulunur. 





TEST -4 








teş 
. 


» 


p 


M(8, 2) merkezli çember, A(0, -4) noktasın- 
dan geçtiğine göre, yarıçapı kaç br dir? 


A4 B6 G8 Do Ht? 


M(-2, -3) merkezli 5 birim yarıçaplı çember 
A(1, a) noktasından geçtiğine göre, a nın pozi- 
tif tamsayı değeri kaçtır? 


A)1 B)2 038 DA BS 


(ABI çaplı çemberin merkezi M(0, -2) dir. 
A noktasının koordinatları (1, 1) olduğuna göre, 
B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? 


A)S B)2 O-1 D-4 B-6 





sonuç yayınları 





4. A(4,1) ve B(-2,9) olmak üzere, (AB) çaplı 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X41)7 4(y 43) >16 
B) (X41)7 4(y-3)? -16 
O) (X-1)7 #(y-5> 
D) (X4*17 4(y4s 5) 
E) (X-1X4(y-3) > 


5. A(2,3) ve B(-2,-1) olmak üzere, |(ABJ çaplı 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) XX 4(y-1i B) XX 4(y—-1 
GC) x24(y41)7-8 D) (xX—-1)7 4y?7-6 
E) (X41)7 4y2-6 


1D2A3E4G6.B 








-— Çemberin Standari Denklemi - V 
Örnek 














çk — e yama ARNE 








M(7, 4) merkezli çember x eksenine teğet ol- 
duğuna göre, çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (X*7P (yide 

B) (xX-7)2 4(y—4)-12 
GO) (X472 4(y-4)-12 
D) (x-7)2 4(y-4)2 16 
EB) (X—-7)24(y44X -16 

















Çemberin yarıçapı — 4 br 
Merkezi : M(7, 4) olup 
Denklemi 


(x-7f (yaf? 
(X—7)2 4(y—4)2-16 bulunur. 


< 





Bu tip sorularda 
verilen koordinatı | 
düzlemde göste- 
rirsek sonuç daha | 
kolay bulunur. 


TEST -5 


1. 


Merkezi M(3,—2) olan çember x eksenine teğet 
olduğuna göre, çemberin yarıçapı kaç br dir? 


A)? Bs 04 D5 BE 


Merkezi M(-1, a) ve yarıçapı 4 birim olan 
çember x eksenine teğet olduğuna göre, anın 


pozitif değeri kaçtır? 


A)1 B)2 c)3 D) 4 E) 5 


Merkezi M(7, -2) ve x eksenine teğet olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X47X74(y42P 10 
B) (X*7)74(y—-2) 10 
GC) (X-7) 4(yı2 
D) (X—-7X4(y-2 4 
E) (X-7) 4(y42) > 





sonuç yayınları 





4. 


Merkezinin apsisi —4 yarıçapı 3 br olan çember 
x eksenine 3. bölgede teğet olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


(X44)74(y43)>9 
(xXK4P ı(y-3P > 
(X-4)7 (yy s3)2 16 
D) (X-4P 4 (y-3)? 16 
E) x24(y-3)7-16 


Merkezi x ekseni üzerinde olan ve x eksenini 
(<3, 0) ile (5, 0) noktalarında kesen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-10 

B) x24(y-1)7-10 

C) (X-1P4y2 12 

D) (X—1)24(y41)2-16 
E) (X-1X4y2-16 


NA2D3.CAABE 




















.—. 
. 


Çemberin Standart Denklemi - Vi 
Örnek 

















M(2, 3) merkezli çember y eksenine teğet ol- 
duğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) (x-2) 4(y-3) > 

B) (X-2 4(y s3) > 

O) (x-2X4(y-3) > 

D) (X-22 4(yı3)) > 

E) (X42X4(y43P- 











Çemberin yarıçapı: r-2br 
Merkezi : M(2, 3) 
olduğundan 

Denklemi 


(x—2f 4(y-3f > 











(X—-2) 4(y-3)> 


bulunur. 





Cevap A 








TEST -6 


Merkezi M(-2, 3) olan çember y eksenine 
teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)2 B3 04 D5 BE 


Merkezi M(a, 2) ve yarıçapı 3 birim olan çem- 
ber y eksenine teğet olduğuna göre, a nın po- 
zitif değeri kaçtır? 


M9 B6 04 E)2 


Merkezi M(1, -4) olan çember y eksenine 
teğet olduğuna göre, çemberin denklemi aşağı. 


. dakilerden hangisidir? 


A) (x—1)2 4(y-4) -16 
B) (X—1)2 4(y s4 -16 
O) (X-1)24(yı42-1 
D) KARAY ARA 
E) (-1X 4(y-4Y-1 





sonuç yayınları 





4. 





Merkezinin ordinatı —-5 yarıçapı 2 br olan çem- 


ber y eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (yı 5)? - 
B) (X*-2)7 4(y45) > 


(x-2) 4 
( 

C) (xX-2 4(y-5) 
( 
( 


) 
D) (ys 5P 
E) y-5P > 


x-2) 
x-22 4 


Merkezi y ekseni üzerinde olan ve y eksenini 
A(0, 2) ve B(0, 4) noktalarında kesen çembe- 
rin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) XX 4(y—3)) > 

B) (x-3)) -(y-3) > 
C) (x-3)24y2-4 
D) x24(y-3) > 

E) x24(y-3)7-1 


LABDBGAAĞBE 














7 Cemberin Standart Denklemi - Vil 
Örnek 1 
Merkezi x ekseninin negatif tarafında ve yarıça- 
pi 3 birim olan çember orijinden geçtiğine göre, 
çemberin denklemini bulunuz. 


ZA, Çözüm 


A(a, 0) dır. 


Bir çemberin merkezi x ekseni üzerinde ise standart 
denklemi (x—a)? * y?—r? olur. 


Merkezi x eksenin üze- 
rinde olup çember orijin- 
den geçtiğinde merkezin 
apsisi -3 olur. 


Çemberin denklemi 








(X 43)? 4y?-9 bulunur. 


X ekseni üzerinde bulunan bir noktanın koordinatları 








TEST -7 


1. Merkezi x ekseninin pozitif tarafında, yarıçapı 
1 birim olan çember orijinden geçmektedir. 


Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (X41)774y7 1 
> B) (X—-124y2-1 
O) (X- 1 4(y- 1-1 
D) (X-1)74(y41)27>1 
EE #(y-1P 21 
2. Merkezi orijinden 2 birim uzaklıkta x ekseni 


üzerinde bulunan ve y eksenine teğet olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) xX4y7-4 B) (X42 4(y-22-4 
C) (X 4-22 4y2-4 D) (xX-2 24 y2—-2 
E) Xx 4(y-22 -2 


sonuç yayınları 











Örnek 2 
Merkezi orijinden 4 birim uzaklıkta y ekseni- | 


nin üzerinde bulunan ve x eksenine teğet olan | 
çemberlerin denklemlerini bulunuz. 


Y ekseni üzerinde bulunan 
bir noktanın koordinatları 
B(0, b) dir. 

Buna göre, bir çemberin 
merkezi y ekseni Üzerinde 
ise denklemi 

2 4(y-b >r? 

Koordinat düzleminde orijinden 4 birim uzaklıkta ve 
y ekseni üzerinde olan iki nokta seçelim. Bu noktalar 
çemberin merkezi olur ve yarıçapları 4 birimdir.. 
Buna göre, çember denklemleri 

(0) x24(y—-4)2-16 


(li) Xx24(y44)2-16 olarak bulunur. 





3. Merkezi y ekseninin negatif tarafında ve yarıça- 
p!ı 5 birim olan çember orijinden geçmektedir. 
Buna göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (X45)74y7-25 B)x24(yş5)2-25 
CO) xX 4y7-25 D) x24(y45)2 -5 
E) XX 4(y45) -5 


/ 


4. Merkezi orijnden 3 birim uzaklıkta y ekseni 
üzerinde bulunan ve x eksenine teğet olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) XX 4(y-3)7-3 B) xX24(y43)2-3 
GC) (x—3)7 # y? -9 D) x2 4 y? -9 
EB) xX241(y43)7-9 


1 B-250:3.B:4.E, 



















Çemberin Standart Denklemi - VIli 
Örnek 








Merkezi x ekseni üzerinde olan ve x eksenini 
(<2, 0) ile (4, 0) noktalannda kesen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X4(Y412-6  B) (X-1)24y2-6 
O (X#1)74y2-9 OD) (x-1 y2 9 
E) xX2 4(y-1)2-9 











Şekilde JAB| 
çaptır. 


|AB|-6 br ise 


r-3 birimdir. 








TEST -8 


O0(1,0) dir. 
Çember denklemi 
(X—1)2 4 y? -9 


CevapD | 











A 
. 


N 


Merkezi x ekseni üzerinde olan ve x eksenini 
(1,0) ile (-7, 0) noktalarında kesen çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X43)74y2-9  B) (x-3))4y2-9 
GC) (X43) 4y2-16 D) (x-324y2 -16 
E) (X43)2 4y2-25 


Merkezi y ekseni üzerinde olan ve y eksenini 
A(0,-1) ve B(0,-—9) noktalannda kesen çem- 


berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? © | 


A) X24(y45)2-16 B) x24(y-5)2-16 
CO) XX 4(Y45)7-12 D) x24(y-5)2—-12 
E) XX 4(y45)2-9 


sonuç yayınları 





3. 


Merkezi M(1, k) olan ve eksenlere teğet olan 
çemberin merkezi birinci bölgede olduğuna 
göre, çemberin standart denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (X—1X7 4(y 4121 
B) (X—1)24(y-1)2 1 
O (4177 4(y4121 
D) XX 4(y4 17-1 

E) x24y2-1 





Yarıçapı 5 birim olan çember eksenlere üçüncü 
bölgede teğet olduğuna göre, denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (xX-5)2 4(y—5)2-25 
B) (X—5)7 4(y45)2 25 
O) (X45)) 4(y—5)2 25 
D) (X45)7 4(y 452 -25 
E) XX 4y27 25 











A e 














— Gemberin Siandart Denklemi - iX 
Örnek 


Her iki eksene teğet olan ve A(1, 2) noktasın- 


hangisi olabilir? 


A) (4177 4(y42 1 
B) (X—1X2 4(y4-2 21 
GC) (X-—1)24(y—2)7 25 
D) (X41)24(y42)7 -25 
E) (X-1)24(y142)7 -25 


) 
) 





dan geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 


İl yorsa 








1— 













ii Çözüm 


Çember her iki eksene teğet olup A(1, 2) noktasın- 
dan geçtiğine göre, 

Merkezi Mfr,r) dir. 

Buna göre, denklemi 


(x-10)2(y-r)Zsr ve A(1,2) noktasından geçi- 





(4-02 -(2—r0)2 12 > (2 —-6rt5-0 
— ((-1)(r-5)-0 


zi ver-5 olur. 







Çemberin denklemi 
(X— 12 4 (y—2 1 
(X—1)2 K(y—2)7 25 








TEST -9 


1. oHeriki eksen de teğet olan ve A(2, 1) noktasın- 
. dan geçen çemberin yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 


A2 B3 4 DS Re 


2. Merkezi M(3,—3) olan ve her iki eksene de te- 
ğet olan çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A)1 B2 03 D4 BS 


3. Her iki eksenede teğet olan ve A(1,—2) nokta- 
sından geçen çemberin merkezinin koordinatları 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (-<1,1) B) (-2,2) 
D) (-4,4) 


©) (3,3) 
E) (5, -5) 


4. Heriki eksenedeteğetolanve A(4, 2) noktasın- 
dan geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A) (X-2P4(y-2P <4 
B) (X42)24(y42)7-4 
CO) (x—-2)7 4(y42)2-4 
D) (xX—10)2 #(y s 10)? - 100 
E) (X410)7 4(y 4 10)7 100 





sonuç yayınları 


5. Heriki eksenede teğet olan ve A(-4,-2) nok- 
tasından geçen çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


A) (X—2)74(y-2X 4 
B) (X42274(y42)>4 
C) (X—2X2 4(yı2)-4 
D) (X—10)2 4 (y 4 10)2 - 100 
E) (X4 10) 4(y-10)7- 100 





1D2C8.E4A6.B. 











Çemberin Standart Denklemi - X 
Örnek 1 





Merkezi 2X -3y—2 - 0 doğrusu üzerinde bu- 
lunan ve li. bölgede her iki eksenede teğet olan 
çemberin yarıçapı kaç birimdir? 


A Çözüm 


Ii. bölgede her iki 
eksenede teğet 
olduğundan çemberin 
merkezi M(-r,r) dir. 


Nokta 2x43y—2-0 doğrusu üzerinde olduğundan 
denklemi sağlamalıdır. 


2.(-1)43.r-2-0 


r-2 bulunur. | 


Örnek 2 


M(1,2) merkezli çember 3x4 4y44-0 doğ- 
rusuna teğet olduğuna göre, denklemini bulunuz. 


3x4*44y4-4-0 doğrusu 
3x*-4ys4-0 Ş u 
çembere teğet olduğun- | 


dan 

M(1,2) noktasının 
3Xx4-4y4:4-0 doğrusu- 
na uzaklığı yarıçapı verir. 


>. 3.1 44.244) m 
v3? -42 


M(1,2) ver3 olduğundan çemberin denklemi 


(X-1)7 4(y-2X-9 olarakbulunur. 


TEST - 10 


a rm am ham amm ml 


1. Merkezi x—-2y-—2 doğrusu üzerinde bulunan 
ve eksenlere teğet olan çemberin standart denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) (X-2X4(y 42-4 
B) (-224(y-22-4 
CO) (xX-2X 4(y4ı2X-2 
D) (X42)7 4(y42)7-2 
E) Xiy”-2 
2. Merkezi 3x *y-4 doğrusu üzerinde bulunan 


ve eksenlere teğet olan çemberin dönklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisi olabilir? 

A) (X-1)77 4(y-1)921 

B) (X41)74(y41)271 

O) (X—-1)X7 4(y417 21 

D) (xX—-2)24(y42-2 

E) (42 4(y-2-2 


sonuç yayınları 


i 





3. (x-1)24(y—5)2-17 çemberi y eksenini 
A ve B noktalarında kesmektedir. 
Buna göre, |AB| yi çap kabul eden çemberin 
merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) (0,2) B) (0,3) 


D) (0,5) 


C) (0,4) 
E) (0,6) 


4. (x-2)24(y—1)7 -26 çemberi x eksenini 
A ve B noktalarında kesmektedir. 
Buna göre, (|AB| yi çap kabul eden çemberin 
-merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (1,0) B) (2,0) 


D) (4,0) 


O) (3,0) 
E) (5,0) 


1B2.A3D4B. 





-— Çemberin Standart Denklemi - XI 
Örnek 1 


B(0, 6) 





A(8,0), B(0,6) ve C(0,0) noktalarından 
geçen çemberin standart denklemini bulunuz. 


A, Çözüm 


” m(ACB) -909 ok 


duğundan (|AB| çap 


olur. 
M(4, 3) 





vi 








GE.ON 


(ABİ? 62482 
(AB|—-10 olur. 


AB, 0)” 





r-5 birimdir. 


(ABJ nin orta noktası merkez olacağından 


840 016 


z—, j> M(4,3) bulunur. 


M(4,3) ver-5 olan çemberin denklemi 
(X—-4)24(y—3)2-25 bulunur. 


|(ABP-JBCR 4JACP | 

















| Örnek 2 


Analitik düzlemde x-1 ve x-7 doğrularına 


Merkezi y - 2x doğrusu üzerinde olduğundan 
x-4>y-2.4-8 dir. 

Merkezi (4,8) ve r-3 olan çemberin denklemi 
(X—4)7 4 (y—-8 -9 


TEST - 11 








teğet olan ve merkezi y - 2x doğrusu üzerinde i 
bulunan çemberin denklemini bulunuz. i 


Çemberin yarıçapı : 
ia) 


-3 birim 
2 


r 


Çemberin merkezinin 
apsisi : x 127-4 


bulunur. 








A(2,0), B(0,4) ve C(0,0) noktalarından ge- 
çen çemberin standart denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (4177 4(y-2)2 10 

B) (X-1)X 4(y-2X 10 

CO) (X-1) 4(y-2)-5 

D) (xX41)7 4(y-2)7 -5 

EB) (417 4(y12)7-5 


(X-3 4(y-1)2-13 çemberi y eksenini A ve 
B noktalarında kesmektedir. 

Buna göre, (AB) yi çap kabul eden çemberin 
merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (0,1) B) (0,2) 


D) (0,4) 


6) (0,3) 
B) (0,5) 





sonuç yayınları 





3. 


Analitik düzlemde x-—3 ve x-1 doğrularına 
teğet olan ve merkezi y -x doğrusu üzerinde 
bulunan çember merkezinin koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1,1) B) (0,0) 


D) (2,2) 


C) (-1,-1) 
E) (3,3) 


Analitik düzlemde y-—1 ve y-5 doğrularına 
teğet olan ve merkezi y-x—1 doğrusu üzerin- 
de olan çemberin standart denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (X-3 2 4(y 422-4 
B) (xX-3)9 4(y-2)-4 
GC) (43) 4(y 42-9 
D) (xX-3)9 4(y-2)-9 
E) (X4*3)7 4(y-27 -9 
| LO 2A86 4D) 





















| 




















Çemberin Standart Denklemi - Xil 


Örnek 


Yandaki şekilde verilen 
çemberin standart 
denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (X4*7)7 4(y—8)2-36 
B) (X4*7)74(y48)2-54 
C) (X—7)7 4 (y—-8)2—-54 
D) (X47)74(y—8)2-65 
E) (X-7)24(y48)2-65 








r-y12487-y65 dir. 
M(7,-8) ve r-y65 olan çemberin denklemi 
(X-7)2 4(y48)2-65 olur. 





Yandaki şekilde 
verilen çemberin 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (x-2)24(y42)2-10 
B) (X-2)24(y-2)2-10 
G) (X4*2)X 4(y—2 2-20 
D) (x—-2X 4(y-2)2-20 
E) (X12)X 4(y42)27-20 


Yandaki şekilde 
verilen çemberin 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





>X 





A) (X—-3)X74(y47)2 65 
B) (X45)24(y43)2-65 
O) (X-5)74(y43)2-65 
D) (X*7)7 4(y4:2 2-85 
E) (X-7)7 4(y4ı2)2-85 





sonuç yayınları 





Şekilde verilen dik üçgenlerin 
hipotenüsleri birbirine eşit ol- 
duğundan 

12 4(ar42-724a 
14a748a416-494a7 
a-4 bulunur. 


M(7,-—8) bulunur. 





Cevap E 











Ay Yandaki şekilde 
verilen çemberin 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


zi 
| 


A) (X42)24(y4172-10 
B) (X—-2X 4(y—1)2-10 
G) (X-2)74(y41X -5 
D) (X4*2X 4(y-1X7-5 
E) (X-294(y-1)2-5 


Yandaki şekilde 

>x (o Verilen çemberin 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 











A) (X43)7 4 (y—5)210 
B) (X43)7 4(y45)2-10 
GO) (X43 4(y45)2-25 
D) (X-3)7 4(y-5)2-25 
E) (x43)24(y-5)2 -25 









































-- Çemberin Standart Denklemi - Xlll 
Örnek 1 


Çemberin Genel Denklemi - | v 
Kreş 2 çözü 


1. Yol 
D—--8 E-6 F-21 


TE 


VEE -1v04186-84 -2 dir. | 


Örnek 2 


Merkezi x - 2 doğrusu üzerinde bulunan çem- X2 4y2—8X46y421-0 
ber 3x—4y-1 ve 3x—4y-11 doğrularına te- i 


ğettir. Buna göre, çemberin standart denklemini | 


A(3, 0) ve B(9, 0) noktalarından geçen çem- | 


berin merkezi y - 4 doğrusu üzerinde olduğuna denklemiyle verilen çemberin merkezini ve yarı- 


göre, çemberin denklemini bulunuz. çapını bulunuz. 
—-8 6 


2' 2 


bulunuz. 





J-M4, -3) 


ri 
2 


ZA, Çözüm 








(X—a)? 4(y-b)?-r? çember denkleminde paran- 


























e 11. Yol 
y- tezler açılırsa, i 
ML 53 ağ Denklemi tam karelerin toplamı olarak yazalım. 
5İAE a X2 4y7—2ax—-2bysa“sb”-r“—-0 eldeedilir. Ey -8x46y421-0 li 
—-2a-D, -2b-E, ve a?şb'--F 
319 : a i X2 -8x416 #* y? 46y49-4-0 
(ABI nin orta noktası ci > ; o) — C(6,0) dır. i yerine yazılırsa çemberin genel denklemi İSE e ği | 
| Sekilde (ABI çaptır. ey? 4DxsEysF0 eldeedilir. Gele iç Sea 

Çemberin merkezi JAB) nin orta dikme doğrusu Edi M(4,-3) ver-2 olarakbulunur. 

i ğ İşi JAB — —— -2 birim rzi1dir Merk M/-2 
olan X - 6 ile y 4 doğrusunun kesişim noktası rar irim ve rsi dir. erkez 
e | Çemb i x-4y-6-0 2d ETE E 

emberin merkezi 3x—4y—6-—0 ve X- oğru- yp EN ; 

Çemberin yarıçapı Yarıçap r 3 D“4-E“—4F dir. 








ların kesişim noktasıdır. 
İx-2 > 3.2—-4y-6-0— y-0 ve M(2,0) dır. 





3X2 4 3y2—12x46y-12-0 


denklemiyle verilen çemberin yarıçapı kaç br dir? 


İMAJ ((6—3)2 -(4—0) -5 birimdir. 


Çemberin denklemi : 
(X-6X2 -(y-4X 25 bulunur. | 


Buna göre, çemberin denklemi 





(X-2X #y2-1 bulunur. 


i TEST - 13 





1. X2 4 y2 4 4x—2y—7-0 3. 
Çemberinin merkezinin koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 











i A2 B)3 C)4 D) 5 E)6 
1. A(1, 0), B(9,0) kyn geçen ya 3. Analitik düzlemde A) (2,4) B) (-2,1) C) (4, -2) a 
merkezi y < 3 doğrusu üzerinde olduğuna göre, x-2y44-0 D) (2,-1) E) (-4,2) 
p ir? mi alm £ 
çemberin yarıçapı kaç br dir? X-2y46m0 
A)6 B) 5 0) 4 D)3 E)2 doğrularına teğet ve merkezi x—1 doğrusu Üze- - 
rinde olan çemberin merkezinin ordinatı kaçtır? a 
- )2 B3 G4 D5 BE z 
2. A(-1,0) ve B(5,0) noktalarından geçen çem- 2 4. Merkezi x-4 doğrusu üzerinde bulunan çem- z 
berin merkezi y - 2 - 0 doğrusu üzerinde ol- > ber 4x—3y41-0 ve 4x—3y421-0 doğ- i 
duğuna göre, standart denklemi aşağıdakilerden z rularına teğettir. Buna göre, çemberin standart 
hangisidir? > denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2X2 4 2y? 8x4 12y—-1-0 
A) (x-2f4(y42)2-13 A) (x-4P4(y- 7-2 GE AKİEMME ln çemen ile koordi- 
2. X2 4 y2 42Xx—4y-4-0 natları aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (X—2)74(y—-2)7-13 B) (X—-4)7 -(y-9Y7-4 EE i li Remi 
enklemiyle verilen çemberin yarıçapı kaç br dir? 
C) (x-3)24(y—-2)7-13 C) (X—-4 4(y—-7)27 4 A) (8,-12) (OB) (-8,12) o 6) (4,6) 
A)5 B) 4 o)3 D)2 E)1 D) (4,-6) E) (2,-3) 


D) (xX-2)24(y4-2)7-20 
E) (x-3)24(y42)27-20 





D) (X44) -(y-9)2-6 
E) (X442 4(y4197 -6 


1.B2.A3.BAB, 





Ez 



























m— Çemberin Genel Denklemi - Il 
Örnek 1 


Çemberin Genel Denklemi - lll hn 
Örnek 















2x Gözüm 


X2 4 y2—4x42y4k-0 2 4y24(2—-a)x4(14b)ysb—a-0 X *y?—-(a—-2)xy4ax—-4y41-0 





Xx #y? Dx #Ey#F-0 


çemberinin yarıçapının 4 br olması için k kaç çemberinin merkezinin koordinatları M(-2, 3) | denklemi bir çember belirttiğine göre, yarıçapı 


ifadesinin çember belirtmesi için içinde xy li terim 














olmalıdır? olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? kaç birimdir? yoktur. 
A)1 B)2 0)3 D)4 E)5 Buna göre, 
X2 -y2—-(a—2)xy4sax—-4y41-0 
ifadesi bir çember belirttiğinden xy li terim olmama- 
lıdır. 
ZA, Çözüm O halde a-2-0—a-2 





Çember denklemi : X2 4 y? 4 2x—4y41-0 
D-2 E--4 F-1 


İyDEJE LİR 
İDE EE İF 
13 


D--4 E-2 Fk 









a-2 -— 


M —E)sM 
b 





VA) 22 — 4k -8 
/20—4k -8 

20-4k-64 — 4k--44 
k--11 








TEST -2 1. X2 4 y? 4 (2k 46)xy42x—-4-0 3. x24y24(a41)xy4-(1—a)x—8ay—-8-0 
denklemi çember belirttiğine göre, k kaçtır? denklemi çember belirttiğine göre, yarıçapı kaç 
1. 2 4y2-2x43y4k-0 3 X2 4 y2 4 Zax—-8by—1-0 birimdir? 
ii a Na , R A) -1 B) -2 0-3 D-4 B-5 
çemberinin yarıçapının 1 br olması için k kaç çemberinin merkezi M(-1, 4) noktası olduğuna A6 B)5 c4 D)3 g2 
olmalıdır? göre, a.b çarpımı kaçtır? 
4 4 
5 
E z 
— ei 
e Lei 
z S 
- o 4. x24y24(2a-6)xy1(a43)x44y4 12-0 
& a 
> > ifadesi çember belirttiğine göre, standart denkle- 
2 mi aşağıdakilerden hangisidir? 
2 2 pa Li De — A 3 2 2 pe 1 
2. X2 #y2 4ax—6y-3-0 4. X #y? sax4(1-b)ys2b-a-0 < We Ne) ey e li 
: Sapı >” , Ni B 3 -9 eğ 1 
çemberinin yarıçapının 4 br olması için a kaç çemberinin merkezinin koordinatları M(1, —2) bei Geek m Börs imeekezi aza A ğ 
2 — 
aşağıdakilerderı hangisi olabilir? olduğuna göre, yarıçapı kaç br dir? MEMİŞ rel Mari l O) (X43)'4(y—2f>4 
e Ni D) (42) K(y-3)7-4 
A2 B)3 C)4 D) 5 E) 6 A2 B)3 c)4 D) 5 E) 6 a Pb ee) 9 (1,2) 5 5 
D) (3,1) E) (-2, 3) bei erek 








1D 2C3.C4B 1G2D3.BA4A 


| 

A3 3 g7 y2 gi )-2 B- G1 D2 Ba 
| 

ra 





7 Çemberin Genel Denklemi - IV 











Örnek 


(2m—1)x2 4(m43)y?—-(n47)xy46nx—-4-0 | 


denklemi bir çember belirttiğine göre,m *n top- 


lamı kaçtır? 


A)4 B)2 0-1 D-2 B-3 





A Çözüm 


XY Dx#Ey#F 0 












ifadesinin çember belirtmesi için x2 ve y? li terimlerin | 
katsayıları birbirine eşit olması lazım. 


(2m—1)x2 4(m43)y2—(n*7)xy46nx—4-0 
çember belirttiğinden 





İl 2n—İi—m43 —>m-—4 bulunur. 





xy terim olmayacağı için 
n*7-0—>n--7 bulunur 


m*-nz4-7-——3 


TEST -4 


1. (2k41)x24(3 4k)y245x4(2k41)y—120 
denklemi bir çember belirttiğine göre, k kaçtır? 
A) -2 B) -1 C)0 D) 1 E)2 

2. (2a—-6)x24(a42)y244x—-2ay—17-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, a kaçtır? 
A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)8 

3. (a41)x242y748x—4ay—10-0 


denklemi çember belirttiğine göre, merkezi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (2,2) B) (2,1) 


D) (1,2) 


C) (-2,1) 
E) (1,-2) 


4, (2a—1)x2 4(a 4 1)y2—9ay—21-0 
denklemi çember belirttiğine göre, yarıçapı kaç 
birimdir? 

A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 





5. (3a—4)x24(a42)y2—(4—2b)xy 4 4by—1-0 


denklemi çember belirttiğine göre, a*b toplamı 
kaçtır? 


A)-2 B-3 G2 D4 B5 


sonuç yayınları 


6. (m-6)x2 4(3-2m)y2 4(n—5)xy 4 (n 4 1)x—10-0 
denklemi çember belirttiğine göre, merkezi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 





A) (1,0) B) (0,1) 


D) (-2,1) 


C) (-1,0) 
E) (0,2) 




















Çemberin Genel Denklemi - V 
Örnek 
X2 4 y2—2x44y4n41-0 
denkleminin bir reel çember belirtmesi için n 
hangi aralıkta olmalıdır? 
GO) (-4,6) 
E) (0,4) 


A) (<,4) B) (-4,4) 
D) (4, ) 


Denklemi x2 - y? Dx s-EysF-0 şeklinde verilen | 


çemberde 

D2 4 E2-4F ifadesine çemberin diskriminantı denir. 
> D24E2-4F >0 ise denklem çember belirtir. 

> D?4E2-4F-0 ise denklem bir nokta belirtir. 


> D24E2-4F <0 ise denklem çember belirtmez. 


(sanal çember belirtir) 





1. X24y242x44y4n43-0 


denkleminin bir reel çember belirtmesi için n han- 
gi aralıkta olmalıdır? 


C) (0,2) 
E) (-2, 0) 


A) (2,2) B) n,2) 
D) (2,0) 


2. X2 4 y2 —-4x46y4n43-0 


- denkleminin bir nokta belirtmesi için n kaç ol- 
malıdır? 


A6 B7 g8 D1o Bi 

















sonuç yayınları 





EN Çözüm 


X2 4 y2—-2x44y4n041-0 


tür. 





İİ çember belirttiğine göre, diskriminantı sıfırdan büyük- | 


22442-4(n41)>0 


20-4n-4>0 
16>4n 


n<4 





l 


Xx sy2—-4xinys5-0 
denklemi reel çember belirimediğine göre, 
n hangi aralıkta olmalıdır? 
G) (2,5) 
E) (1,9) 


A) (-2,2) B) (-3,2) 
D) (3,7) 


X2 4y2—x42y4nz0 
denklemi sanal çember belirttiğine göre, n nin 
en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A)1 Be 3 D4 BS 


1B2D08.A4.B 




















7 Çemberin Genel Denklemi - Vİ 
Örnek 1 
2x2 4(m-41)y74(2m-n)xy4-3nx—-k>0 
denklemi bir çember denklemi belirttiğine göre, 
k nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? | 





ZA, Çözüm 


5 


Çember denkleminde Xx? ile y? li terimlerin katsayıları 
eşit ve (xy) li terim olmamalıdır. 


m4-1:2—>mz1 
2m-n-0 > 2-n-0—n-2 bulunur. 
Bu durumda çember denklemi 


2x2 4 2y2 46x-k-0 sadeleştirirsek 


X4y248x-5 <0 


D? 4E2-4F>0 olmalı 


94-2k>0, 2k>-9 —k> -z 











| 

| 

en küçük tamsayı değeri —4 tür. | 
İ 


Örnek 2 


M(X2 4 y) #(Y—2x)(Y 12x44)-0 
denklemi bir çember belirtmesi için m ne olma- 
lıdır? 


A, Çözüm 


m(x2 * y) 4 (Y—2x)(Y 42x 4 4)-0 (parantezleri 
dağıtırsak) 


MX2 4 MY 4 y2 4 2xy 4 Ay — 2xy — 4x2 — 8x -0 
(m—4)x24y24(44sm)y—8x0 

denkleminin çember belirtmesi için x? ve y? li terim- 
lerin katsayıları birbirine eşit olmalıdır. 

m—4-—1 


m5 bulunur. 





tamının 





TEST -6 


1. 3x24(1-m)y? 4(n—-2m)xy43nx—-6k-0 
denklemi bir çember denklemi belirttiğine göre, 
k nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


)-2 B-1i go D) 1 E)2 


sonuç yayınları 


2. m(2x2 4 y) -(y—3x)(2y4-6Xx43)-0 
deriklemiriin bir çember belirtmesi için m kaç 
olmalıdır? 


A)6 B) 7 c)8 D)9 E) 10 




























Çemberin Genel Denklemi - Vii e 
Örnek 1 Örnek 2 








X2 4 y2—2x44y4m41-0 X2 4y7—6x44y—-4-0 


çemberi y eksenine teğet ise m kaçtır? çemberi ile aynı merkezli olan ve K(1, 4) nokta- 


sından geçen çemberin yarıçapını bulunuz. 











ZR- Çözüm 


X2 4 y2—2x44ysm4s1-0 çemberinde 


M-2, EM, -Z)xM(4,-2) dir. 


yk Çözüm 





Çember y eksenine teğet ise yarıçap merkezin apsi- | 
sinin mutlak değerine eşittir. 












r-1 olmalıdır. 





D” 4E2—4F Kil 







X2 4y2-6x14y-4-0 çemberin merkezi 


M/-2. -E)M >. -2)xM8.-2) dir. 


K(1,4) rsJMK| 








1(<2)74#-4(m *1) 
2 


16-4m-4 —m-3 bulunur. 


—1 


> 






M(3,-2) 
r—((3—124(-2—4) 
r-2/10 bulunur. 











TEST-7 
1. X2 4 y2—8x—-2y4m—3-0 2. 3x2 4 3y2 4 6x— 12y—-24-0 
çemberi y eksenine teğet olduğuna göre, çemberi ile yanı merkezli olan ve K(0, 3) nokta- 
m kaçtır? sından geçen çemberin yarıçapı kaç birimdir? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 z A)t BM g4 D4 BYE 
> 
z 
102.8 











> Çemberin Vektörel Denklemi - | 














Örnek 


Merkezi M(1,-3) ve yarıçapı 2 birim olan çem- 
berin vektörel denklemini bulunuz. 


> P(x, y) 








Düzlemde sabit M(a, b) noktasından r birim uzak- 
lıktaki noktalar P(x, y) olsun. Buna göre, başlangıç 
noktası M, bitiş noktası P olan MP vektörü tanım- 
lanabilir. 


İMPİİ —r denklemi M merkezli r yarıçaplı çemberin 
vektörel denklemidir. 





TEST -1 





Gemberin Vektörel Denklemi - 11 
Örnek 1 


















la Çözüm 


Çember üzerinde bir P(x, y) noktası alalım. 


MP -P-M-(xy)-(1,-3)2(X-1, ys 3) standart denklemini bulunuz. 


Buna göre çemberin vektörel denklemi 
MPİ |0x—1, ys3)) <2 


İmei -2 bulunur 








A Çözüm 


Çember üzerindeki herhangi bir nokta P(x, y) olsun. 
Merkezin çember üzerindeki herhangi bir noktaya 
uzaklığı 2 br olduğundan 

İMPİ-> — Yaf ıy 2 

> (X-4Y4(y—1)2-22 bulunur. 


! 


M(1,2) olmak üzere, İMPl -3 olan çemberin 


- 
. 


standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 








A 1 4(y42 29 
B) (xX—-1)7 4(y-2)7 -9 


M(4, 1) olmak üzere İMPl| —2 olan çemberin 


b 
. 


M(2, 3) merkezli ve yarıçapı 3 br olan çem- 
berin vektörel denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 

A) |1(X-2,y-3)1)x3 

B) |l(X-2,y43)1/3 

O) İl(x *2,y-3)İ|-3 

D) İl. y)İİ 9 

E) İ(X-2,y-3)1/-9. 


2. 





Merkezi A, üzerinde bir nokta B ölan bir çem- 
berin yarıçapı 4 birimdir. 


Buna göre, çemberi vektörel denklemi aşağıda- 


, kilerden hangisidir? 


O) (x-124(y-2)7x3 
D) (X-1X74(y4-2)7-3 
E) (X-1X24(y142X-3 


E A) İaBli-2 8) laBl-4 O) İBAl-1 
z D) İBAl-2 (OE İBA|-4 
z 2. Başlangıç noktası A(0,-3) venormu 4 birim 
z olan bir vektörün geometrik yer denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) X24(y43f7-16 B) x£ 4y2-16 
CO) x2 4(y-3)-4 D) x24(y43)7-4 
E) x2 4y7-4 
LARE, 














| 
| 





sonuç yayınları 





Örnek 2 


Standart denklemi Xx2 4 y? - 100 olan bir çem- 
berin merkezini başlangıç noktası kabul eden ve 
bitiş noktası çember üzerinde olan vektörlerden 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (6,4) B) (8,2) 


D) (4,3) 


C) (-6,8) 
E) (3,7) 


A Çözüm 
x2 4 y? - 100 çemberinin merke- | 
zi M(0, 0) yarıçapı 10 birimdir. 
İİMPİ| — 10 olduğundan 

x2 4 y? - 100 eşitliğini sağlayan | 


“Sfk, yy tek vektör (-6, 8) vektörüdür. 








Cevap C | 








3. Standart denklemi x2 * y? - 25 olan bir çem- 
berin merkezini başlangıç noktası kabul eden ve 
bitiş noktası çember üzerinde olan vektörlerden 
biri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3,—4) B) (1,4) 
D) (3,0) 


C) (0,2) 
E) (5,-1) 


4. Standartdenklemi x2 4y2-1 olan bir çemberin 
merkezini başlangıç noktası kabul eden ve bitiş 
noktası çember üzerinde olan vektörlerden biri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


B) (0,-1) 


D (1-2) 


a (ğa) 


E) (0,0) 


A) (1,1) 























mayi ye erer an 






























Çemberin Parametrik Denklemi - | 






-— Çemberin Vektörel Denklemi - lil 


























































































Örnek ZA, Çözüm | Örnek 1 Örnek 2 | 
ti 
—> — 2 ai e i ini Parametrik denklemi | 
İMPİ- 2/5 denklemi ile verilen çemberin mer- || İİMPİİ 2/5 — r-2V5 br dir ey > 2 geemöeğiniin paraleli derslerini 
| bulunuz. x-2cost 
kezi M(1, 2) ve üzerindeki bir nokta K(-1, a) | M(1,2) ve yarıçapı r— 245 br olan çemberin stan- | > m 
olduğuna göre, a nın alabileceği değerleri bula- || dart denklemi | Analitik düzlemde orijin li 
ii. 124-222 (2 VE dir. | merkezli ve r yarıçaplı bir | olan çemberin genel denklemini bulunuz. 
İ b 
K(-1, a) noktası çember üzerinde olduğundan çem- çember çizelim. 
berin denklemini sağlar. | Çember üzerinde P(x, y) 
(X-12 4 (y—- 22-20 — (1-1 4(a-2P-20 | alm 
(a-2X-16 — Ja-2)-4 | OP vektörünün x ekse- 
niyle yaptığı açı 9 olsun. 
a-2-4—>a-6 | Yane A Gözüm 
ali ağ, e | OHP dik üçgeninde 
| EE | xrcost yrsint denklemine çemberin paramet- | Parametrik denklem sorularında sint ve cost yi yal- 
il | edenilisiiidnie niz bırakıp cos2t - sin?t - 1 bağıntısını kullanmalıyız. 
> İİ x-2cost — cost- 7 


x2 4 y2 -9 denkleminde 




















1. OİİMPİİ X5 denklemiile verilen çemberin merkezi 3. İMPİ—2 denklemiile verilen çemberin merkezi e 5 olduğündah erameizik Gerisi 
M(1, -2) ve üzerindeki bir nokta K(-2, a) ol- M(3, a) ve üzerindeki bir nokta K(1, 5) olduğu- tost We 3sost 
duğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? na göre, a aşağıdakilerden hangisidir? yrsint > y-3sint 
A)-4 B) -3 C)1 D)2 E 6 A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
1. x24y2-25 çemberinin parametrik denklemini 3. Parametrik denklemi 
Yazan xz3c0st 
- ys3sint 
< olan çemberin standart denklemini yazınız. 
> 
> 
> 
z Şi 
e eş, a 
2. Mel -y/5 denklemi ile verilen çemberin mer- 4. İmpl -2y/5 denklemi ile verilen çemberin mer- ie 
kezi M(0, 1) ve üzerindeki bir nokta K(1, a) ol- kezi M(a, 2) ve üzerindeki bir nokta K(4, 0) ol- 2. X1y8-16-0 sanibiriia eti denke— 5 
duğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? duğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? mini yazınız. 
A)1 B)2 o) 3 D) 4 E) 5 A)0 B)3 04 D)6 g7 4. Ost 2x olmaküzere, 


xXx cost 


yzsint 








geometrik yer denklemini yazınız. 


LD 2.G8EMA cost, yz ösint 2.x-4cost, y-d4sini a.xey-9 A Xeyi-1. . 





İ 
| 
| 
parametrik denklemiyle ifade edilen noktaların 














kide A. bi, ia a 























ii Çemberin Parametrik Denklemi - Il li Çemberin Parametrik Denklemi - lil — iy li 
Örnek ZA Gözüm Örnek 1 Örnek 2 
x-342cosi Parametrik denklemi Merkezi M(2, 3) ve yarıçapı 1 birim olan çem- Xx 2c0s4 
berin parametrik denklemini bulunuz. y2sin6 


y-1-#2sint x-342c0st 


çemberi üzerindeki P( 3,1) noktasına karşılık | 


sistemine karşılık gelen çemberin denklemi aşa- | 
gelen parametre değerini bulunuz. 


yz-—is2sint 


ğıdakilerden hangisidir? olan çemberin M(3,—1) yarıçapı 2 birimdir. 


A) (X-3P24(y4121 (X—3)2 -(y4 924 çemberin standart denklemidir. 


B) (X4-3)74(y-—1)7-2 
CO) (X—-32 4(y41)7 2 
D) (xX—3)24(y41)7-4 
E) (X4-3)74(y—-1)27>4 





: ” 1 

yz ba rsing yzi > 122sin6 —> sinO— 5 | 
z olduğundan EB i 

Merkezi M(a, b) ve yarıçapı r olan bir çemberin p , , İl cosa-— 
Görsrneirik denklemi 0 < te 2m içli M(2,3) ve r-1 olan çemberin parametrik denklemi 2 Dx Li 
— 6 i | 

xzasrcost ali sing - 1 

ysb:srsint dir yz-8sin6 olarak bulunur. 2 | 

















m aa nz ağ a yama 


a Çözüm 


M(a, b) yarıçapı r birim olan çemberin parametrik 
denklemi 


xza*rcosf 








a Çözüm 


Verilen denklemde x <3, y-1 yazarsak 


xyJ/3 > V3 -2c0s0 > coso< “İ 


























1. 0<4<27x olmaküzere, (X—2) #(y-4 3) - 9 denklemiyle verilen çem- > lie MEK ) yalı > , a den Si a 
Meli ope berin parametrik denklemi aşağıdakilerden han- çemberin parametrik denklemini nedir? y2sine 
y-3 4 5sing gisidir? A) x-2c0s6 B) x-2c0s8 çemberi üzerinde P(V2, v2 ) noktasına karşılık 
p : i —— i - 2si değeri kaçtır? 
parametrik denklemi ile verilen çemberin stan- A) x-2438c0s6 B) xX-243c0s4 ” rai 1 il e 
dart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? -3438siİ Ee i C):x—cosd D) x-2c0s6 
ş | g y *3sind y 34 3sin9 ) | j AZ B) e o) Mia D) we Ex 
yz—i #sin6 yz1*2sin6 4 3 2 
A) (X-4P4(y 43) 25 C) x-2c0s6 D) X-249c0s6 
B) (x— 4) 4 (y— 3) -25 ya 8sing y <3 4 Seine e 
K yz—1sd4sin8 z 
CO) (x—-4) 4(y 43) -5 S E) X-2 # cos6 
-ayp 32 > yz3 sin zi 
e z 2. Genel denklemi z 
ii Gi 
E) X24y2-25. z Xx 4 y2—4x-10y 420-0 z 
z olan çemberin parametrik denklemi aşağıdaki- z 
2. 0<6<2x olmaküzere, Hi ln pe ei 
mii lerden hangisidir? 
26088 Analitik düzlemde 
ii Eee A) bm Oi B) e 
f iğ — —15 4 9sind yi esiny ee ep 4. Merkezi M(1,2) veyarıçapı r-2 br olan çem- 
parametrik denklemi ile verilen çemberin merke- y- on berin üzerindeki P(1, 4) noktasına karşılık gelen 
zi aşağıdakilerden hangisidir? parametrik denklemi ile verilen çemberin merke- b e sid e arametre değeri ka ir? bi 
a Yi 3 z i — İ e e ? 
vi zinin orijine uzaklığı kaç birimdir? Yen eme R ğ - 
) (0,2) B) (-1,2) C) (2,0) a Gü E) X-2 4 6co0s6 Ay B) 7 o) 7 D) a 
D) (0,2) Bp (1,1) ) ) giz Diz Bir y5 4 6sine 6 4 3 
LAZA BE) MAZ CSBBAD. 


























(5 Gemberin Parametrik Denklemi - IV 
Örnek 1 







Örnek 2 


Çemberin Parametrik Denklemi - V İ 
Örnek 1 | 


Örnek 2 


Yarıçapı 1 birim ve merkezi y ekseni üzerinde Yarıçapı 2 br olan bir çemberin merkezi |. açıor- 


Vektörel denklemi İMP| < 2 ve merkezi ori- | 


tay doğrusu üzerinde ve |. bölgede olup orijine 
jin olan bir çemberin parametrik denklemini ve || 


N 37 
212 —1i2 ZER kekin a j 
(X-3) 4(y-1)7-4 çemberinde 8 gz PSİ olan bir çemberin bir noktasi K(1, 3) olduğuna | 
uzaklığı 4 br olduğuna göre, çemberin paramet- 


rametre değerine karşılık gelen noktanın koordi- | göre, çemberin parametrik denklemini bulalım. 


natlarını bulunuz. 


A Çözüm 


X-342c0Ss6 


yz1-*2sin6 olduğundan bu denkleme 


gd > yazarsak 





x-842005 >” >—X-342.0 >> x-3 









y 14 2sin ZE > y21412(-1) > ys-1 


olup aradığımız nokta (3,—1) bulunur. 






(X—3)? 4(y—1)2-4 çemberin parametrik denklemi | 
















1-30” parametre değeri için bu çember üze- | 
rindeki noktayı bulunuz. 





Ev Çözüm 


Çemberin vektörel denklemi İMeli —2 İse yarıça- 
pı 2 birimdir. | 


Çemberin merkezi M(0, 0) ve r-2 br ise parametrik | 
denklemi 





Xx-2cost 
y2sint dir. t-30" için 


X -2c0s30' — x-2. 5 — xy3 


yz2sin30* > y-22 >—yz1 


Çember üzerindeki nokta (3,1) bulunur. 








a, Çözüm 


Çemberin merkezi y ekseni üzerinde ise M(0, b) 


şeklindedir. 


M(0, b) ve yarıçapı 1 birim olan çemberin paramet- | 


rik denklemi 


X — cOSG 


ysb-*sin6 dır. 


K(1,3) noktası çember üzerinde olduğundan denk- | 


lemi sağlar. 


1 cos >— 0-09 dir. 


3-b*sina >—3-b*sin0* > b-3 tür 


parametrik denklem : x - cos, y-3 #sin8 bulunur 











Çemberin merkezi |. açıortay doğrusu üzerinde oldu- 
ğundan M(a, a) şeklindedir. 


İİ M noktasının orijine uzaklığı 4 br ise 
|İMOJ— Va? a? -4 > V2Ja)-4 > a-*2/2 
M noktası |. bölgede olduğundan 

a-2y2 dir. O halde parametrik denklemi 
xzsa$ iel xs 22 4 2cost 


ysa*rsint 


olarak bulunur. 


TEST -5 


rik denklemini bulalım. 


ZA, Çözüm 





ys 2y2 4 2sint 











tay doğrusu üzerinde ve li. bölgede olup orijine 


emmi smmm e — o— z 1. Yarıçapı 2 birim ve merkezi y ekseni üzerinde 3. o Yarıçapı 3 br olan bir çemberin merkezi |. açior- 
olan bir çemberin bir noktası K(2, 4) olduğuna tay doğrusu üzerinde ve 1. bölgede olup orijine 
TEST -4 göre, çemberin parametrik denklemi aşağıdaki- uzaklığı 6 br olduğuna göre, çemberin paramet- 
3 ie lerden hangisidir? rik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
1. (X-2)X24(y41)2-9 çemberinde 8 — > pa- 3. Vektörel denklemi İvpl —4 ve merkezi orijin VE 
i in 1-0“ i a A) x-2c0s6 -2 42sin6 A) x-3V2 şcost - 3v2 $sint 
rametre değerine karşılık gelen noktanın koordi- ME İn e Pm e , | i 
lık gelen noktanın koordinatları aşağıdakilerden B) x-2c0s6 yz4-42sin6 B) x-3V2.43c0st ys3y2 ş3sint 
natlarını aşağıdakilerden hangisidir? isidi i 
hangisidir? G) x>2c0s6 yz2sin6 GC) x-6-s3c0ost yz6-s3sint 
e Bİ iel One) A) (2,0) B) (0,2) GC) (4,0) D) xcos6 ys4*#sin6 - D) x-643cost yz3sint 
e Ek ei) D) (<4,0) B (2,2) E) x-24c0s6 y-4sşsin6 Ni E) xs3cost y3sint 
- 
S 
2. Yarıçapı 1 birim ve merkezi x ekseni üzerin- O, 4. Yarıçapı 1 br olan bir çemberin merkezi İl. açıor- 


2. Genel denklemi 


sonuç yayınları 





de olan bir çemberin bir noktası K(-3, 1) olan 
çemberin parametrik denklemi aşağıdakilerden 





uzaklığı 4 br olduğuna göre, çemberin paramet- 


2 4y2—4x42y41-0 EN hangisidir? rik denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
RE | 4. Vektörel denklemi İİMPİİ > 6 ve merkezi Mi, 2) 
olan çemberin t - — parametresine karşılık ge- olan bir çemberin tx parametresine karşı- A) x>1 4 cos6 yzsing A) xcost yzsint 
kel Kögisilneileri aş delileri hari, lık gelen noktanın koordinatları aşağıdakilerden B) x--34c0s6 y--3$#sin6 B) x-—2V2 #cost o y- —2v2 #3sint 
isidir? Min 

g hangisidir? C) x--3 $ cos6 yzsin8 GC) x> —2y2 cost — —yY2 şsint 
A) (3,3) B) (3,/3-—1) G) (2,V341) A) (0,5) B) (-6,-5) o O) (1,5) D) x-3 4 cos4 y-3#sin6 D) x-—2V2 scost ye2y/2 isint 

D) (0,v3) E) (V3,2v3) D) (<5, 2) E) (<6,-1) E) x>cos9 yzsino E) x-vV2 şcost ys 2/2 #sint 

ii 1.B 2.6 3.B 4.D 




















SR MG Ri 








7 Cemberin Parametrik Denklemi - Karma i 
Örnek 1 | Örnek 2 
Xs24cost x-5cost 
yz ssint yz5sint 


çemberi ile 4x - 3y— 1-0 doğrusu arasındaki 
en kisa uzaklık kaç br dir? 





E Çözüm 


—— —> yi x-24cost 
yzi1is*sint 
parametrik denk- 
lemiyle ifade edi- 
len çemberin stan- 


dart denklemi 
(X-2X 4(y-12-1 dir 








Çember merkezi M(2, 1) ve yarıçapı 1 birimdir. 


-——— 2 —-- -Zbrolur 









Çemberle doğru arası en kısa mesafe 
IMK|—-r>2—1-1br bulunur 


























parametrik denklemi ile verilen çemberin P(3, 0) | 
noktasından geçen en kisa kirişin uzunluğu kaç 
birimdir? 








x-bcost 


yz 5sint parametrik denk- 
lemiyle verilen çemberin stan- 
dart denklemi 


Xx -y?-25 dir. 





M(0, 0) ve yarıçapı 5 birimdir. 

Çember içindeki bir P noktasından geçen en kısa 
kiriş P noktasını orta nokta kabul eden kiriştir. 
İMP|-3br bulunur. 

MPB dik üçgeninde 

İMB|? - |MPJ? - |PBJ? > 52-32 -|PBJ? 
IPB|-4br bulunur. 

En kısa kiriş |AB|-2.4—8br dir. 
















TEST -6 


1. A(-1,4) ve B(5,-4) noktaları veriliyor. JAB) 
çaplı çemberin parametrik denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x-5cost yz3*sint 
B) x-245cost yb5sint 
C) x-3 4 5cost yz4 45sint 


D) x-—245cost y-3-45sint 
E) x-5cost yb5sint 


2. A(-2,3) noktasına 4 birim uzaklıkta bulunan 
noktaların parametrik denklemi nedir? 


A) x--244cost y-344sint 
B) x-244cost yz-—3 *d4sint 
C) x4cost ys3 #4sint 
D) X--2 44cost yz4sint 
E) x-4cost ydsint 


3. xs-—İ -2cost 
yz2-42sint 
çemberi ile 3x 4 4y 4 15-0 doğrusu arasındaki 
en kısa uzaklık kaç br dir? 





A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E)5 


4. Xz1-s2cost 


sonuç yayınları 


yz2sint 
parametrik denklemi ile verilen çemberin orijinden 
geçen en kısa kirişinin uzunluğu kaç birimdir? 


AT BY g2 Dai B3 


1B2A3.B4D 

















Çemberin Ötelenmesi 


Örnek 


Standart denklemi 
(X—2X 4(y-3)7-36 


olan çember u- (3,— 1) vektörü boyunca öte- | 


lendiğinde elde edilen çemberin merkezini bulu- 
nuz. 


Standart denklemi 

XxX 4(y-3)7-4 
olan çember uz (—3,—4) vektörü boyunca 
öteleniyor. Elde edilen çemberin standart denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X-2) 4(y-34 
B) (43/7 4(y*1X7-4 
GC) (X-3 4(y-1X2>4 
D) (xX-1)7 4(y-3)2 4 
Bp) xX24(y13/ -4 
































sonuç yayınları 










2 br sağa 3 br 
—aşağöteleyelim- 














(X—2)X 4(y—3)2-36 çemberinin merkezi M(2,3) | 
tür. Bu çember u - (3,— 1) vektörü boyunca ötelen- | 
diğinde elde edilen çemberin merkezi K(x, y) olsun. 
(X,y)2(2,3) 4(3,—1)(5,2) bulunur. 

Bir öteleme dönüşümünde eş şekiller oluşur. Sadece | 
çemberin merkezinin yeri değişir. 














X2 4y2—-2Xx44y-4-0 


denklemi ile ifade edilen çember 3 br yukarı 
2 br sağa öteleniyor. 


Elde edilen çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) (x-1)2 4y2 4 

B) (xX-3)2 4(y4-1X7>4 

C) X4(y4:3)-16 

D) (X4-2X 4(y—-2Y7-16 

E) (X-3f4(y-1)7-9 


LB2E 

















> Çemberin Hometeti Dönüşümü 
Örnek 1 


0(0, 0) merkezli r—-2 yarıçaplı çemberin 
M(-2, 0) merkezli ve k-2 arali hometeti 
dönüşümünü bulunuz. 
| 
| 





& Çözüm 


H(0)xM4K(0-M) > A(-2,0) 42(0—(-2)),0—0) | 
> A(2,0) olur. 

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi O(0, 0) merkezli 
r-? yarıçaplı çemberin M(-2, 0) merkezlive k-2 
oranlı hometeti dönüşümü A(2, 0) merkezliver—4 
yarıçaplı çemberdir. 








Bir hometeti dönüşümünde r yarıçaplı çember K.r 
yarıçaplı çermbere dönüşür. 


















Örnek 2 


çemberinin orijin merkezli ve k—-2 oranlı home- | 
tetiğinin merkezini ve yarıçapını bulunuz. 

















(x-3)2 4(y-5)2 <4 


A—-04*K(M-0) 

Az(0,0) *2((3,5)—(0, 
o 

A-(0,0) *(6, 10) 

A (6, 10) 

K-2 r-2 olduğundan 
elde edilen çemberin ya- 


nçapı k.r olacağından | 
2.2-4 bulunur. 


A(6, 10) 





TEST 


3. 


1 (X462 4(y-1)7-9 çemberinin A(2,1) mer- 
kezli ve k-2 oranlı hometeti dönüşümünün 
yarıçapı kaç birimdir? 


A)3 B4 05 D6 B9 


2. 0(0,0) merkezli r-1 birim yarıçaplı çember 
M(-1, 0) merkezli ve k-3 oranlı hometeti dö- 
nüşümünün merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,0) B) (2,0) 


D) (4,0) 


C) (3,0) 
E) (5,0) 


sonuç yayınları 


(X-47 4(y41)7>1 


çemberinin orijin merkezli ve k—3 oranlı home- 
tetiğinin yarıçapı kaç br dir? 


A1 B2 03 D4 BE 


(X 429 4(y-1)2-4 
çemberinin orijin merkezli ve k—-2 oranlı home- 


tetiğinin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,3) B) (<4,2) 


D) (6,1) 


C) (2,4) 
E) (0,6) 





Çember ile Doğrunun 














Birbirine Göre Konumu -| 


y ekseninin 


(X42X *(y—5 40 


1. X2 4y2 4x—6y-0 


ordinatları toplamı kaçtır? 


AS B6 O7 D8 


Xİ 4 y” -2X—-2y—23-0 


aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) C1,3) B) (0,1) 


D) (0,2) E) (3,4) 


çemberinin kestiği noktanın ordinatlannı bulu- 


çemberi ile x-2 doğrusunu kesim noktalarının 


sonuç yayınları 


çemberi ile x-y-3 doğrusunun kesim noktası 


i G) (-2,5) 





y ekseninin (x0 doğrusu) çemberi kestiği nokta- 
ları bulmak için denklemleri ortak çözmeliyiz. 


(X-42X 4(y-5)2-40, x-0 
(0422 -(y—5)2-40 
4 4(y-52-40 


(Y-5)2-36 > y—5-6 veya y—5--6 


yz1li veya y--—1 


olarak bulunur. 





3. X2 4 y2—2x-6y42-0 


çemberi ile x—y-2-0 doğrusunun kesim 
noktası aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0,3) B) (2,6) 9 61,1) 
D) (0,1) E) (3,4) 
4. 2x2 4 2y? 4 12x—16y-30-0 


çemberi ile y - 2x doğrusunun kesiştikleri nokta 
A ve B olduğunagöre, |AB| kaç br dir? 


A) 2V5 B) 3y/3 


D) 4v3 


Co) 3y/5 
E) 4v5 


1.B2G3C4E 


























rae 








.Çember ile Doğrunun 
Birbirine Göre Konumu - li 






























Çember ile Doğrunun | 
Birbirine Göre Konumu - İli i İ i 





Örnek 


ER Çözüm 


â-0 olmalıdır. 


Örnek | 


A Çözüm 







X-Y41z0 doğrusu i 3x—4Ay-m-0 doğrusu Bir çember ile bir doğru ke- 


X24y244X46-0 yxs1, Xıy244x4c-0 ise X2 4y2—-2x44y-11-0 sişmiyorsa |MH| -d>r 


olur. 


çemberine teğet ise c kaçtır? 2 4(xX4 12 44Xx4c-0 çemberini kesmediğine göre, mnin en geniş 





2 4y2—-2x44y-11-0 
(Xx 12 #(y 4217-16 


değer aralığını bulunuz. 













X2 4x2 42Xx4144Xx4c-0 








2Xx246X4114c-0 








EE m 
H 


4-0 62—4.2(14c)-0 


> 36—-8—8c-0 








Çemberin merkezi M(1, -2) yarıçapı r-4 birimdir. 
Bu sorunun çözümü için farklı iki yol vardır. Bu sayfa- | Bulukuf 





>— ii 
2 


da birinci yolu diğer sayfada da ikinci yolu vereceğiz. Merkezinin doğruya uzaklığı 





 İ31—4(- 2)4m 


İMHİ— d 
v3” 442 


1. Yol 





(x—-a) 4-(y-b)? 1? çemberiile ysmx*n doğru- İm 4 11)>20 
sunun durumu incelenirken ortak çözüm yapılır. Ortak 
çözümde Xx egöre elde edilen ikinci dereceden denk- A e 
lemin diskriminantı 
ilsm>20 11-4-m<-20 


> A<0 ise doğru çemberi kesmez. 







iz e ik m>9 
> A0 ise doğru çembere teğettir. 





> A>0 ise doğru çemberi farklı iki noktada keser. 











B2A8B4.Di 


z 














TEST -2 1. (X42 #y7— 3x # 4y—-m0 doğrusunun 
çemberi ile x- y-k-—0 doğrusu kesişmediğine X2 4 y2 42x—6y-6-0 
2X2 42y2 4a-2-0 3. XYZ 4Xx42y46-0 4 i ülcü ii deri 
ii y y göre, k nin en küçük pozitif tamsayı değeri çemberiyle ortak noktaları olduğuna göre, m nin 
çemberi ile y x * 1 doğrusuna teğet olduğuna çemberi ile x - y doğrusunu kesmediğine göre, kaçtır? alabileceği en küçük pozitif tamsayı değeri kaç- 
göre, a kaçtır? c nin en küçük tamsayı değeri kaçtır? tir? 
A)5 B)4 Cc)3 D) 2 E)İ i 
A)O B) 1 o)2 D)3 E)4 A1 B) 2 03 D) 4 E)5 A30 B3i CG32 D38 H44 
i 5 
R > 
> > 
wv i z 3y <- 4x-m doğrusu parametrik denklemi 
3x-d4ysm-0 doğrusu z 2. Lay Ni xz443cost 
xX2 4y2-4 çemberini kesmiyorsa m ninen |, : 
i e Kğ berk > çemberi ile x— V3y 4 6 -0 doğrusu kesişme- y-—i sösint 
küçük doğal sayı değeri kaçtır? 2 2 N N , rek 7 N 
4. (X—-2X 4(y41)X> mektedir. olan çemberiyle kesişmediğine göre, m ninen 
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 çemberinin 4X * 3y 4-5-0 doğrusuna teğet Buna göre, çemberin yarıçapının alabileceği en geniş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 
olması için r kaç olmalıdır? üyü ğeri i 
çin ço büyük tamsayı değeri kaç br dir? A) (0, <) B) (6,24) G) (<a, 4) 
A)5 B)4 o3 D)2 A)İ B)2 o 3 D)4 5 D) (34, ) E) R-(4,34) 


AR B AA ME 





Çember ile Doğrunun 























| Birbirine Göre Konumu - IV 


Örnek 


M(-2,3) olan çember 
4x43yx14-0 
doğrusuna teğettir. Buna göre, çember denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (42127 4(y43) 3 
B) (X4-2174(y-3)7-8 
CO) (X-2)2 #(y 4-3-9 
D) (X4-2)24(y—-3)7 -9 
E) (X4*2)2 4(y-3)7 -16 





Doğru çembere bir nok- 
tada teğet ise |MH| —r 





1. Merkezi M(2,0) olan çember 
5x—12y43-0 
doğrusuna teğet olduğuna göre, yarıçapı kaç bi- 


rimdir? 


A) 1 B)2 C)3 D) 4 E)5 


2. Merkezi M(0,3) olan çember 
V3x4y41-0 
doğrusuna teğet ise çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) XX 4(y43)7 -2 B) XX 4(y-3)7-2 
O) 2 4y7-2 D) xX24(y-3)7-4 
E) XX 4(y43)7-4 














sonuç yayınları 





z<X Çözüm 


M(<2, 3) noktasının 4x *3y: 14-0 doğrusuna 
olan uzaklığı çemberin yarıçapı olur. 


4(-2)43.3 414 


Çemberin denklemi 
(X4-2)2 4(y—-3)7-9 





H 4X43y414-0 


v4? 432 


4x-3y4-m-0 doğrusu 
(X—1)2 4(y1:2)7 25 
çemberine teğet olduğuna göre, m nin değeri 


aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A)15 B10 05 DO  B-5 


KAŞELİ 


2x -#4y-m-0 doğrusu 
Xx-14 v5 cost 
ys-24 v5 sint 


çemberine teğet olduğuna göre, m nin alabile- 
ceği değerler toplamı kaçtır? 


A16 B8 G-10 D-12 H-16 


İMA ZDSAAD. 





Çember ile Doğrunun 
Birbirine Göre Konumu - V İ 











Örnek 


Bir doğru ile bir çember iki 
noktada kesişiyorsa r>d 


yexs1 doğrusuile 


(X—1)7 #y2-20 




















olur. 





çemberinin kesişme noktalarını bulunuz. 








(X—1)2 #y? 20 çemberi- | 
nin merkezi M(1, 0) yarıça- 
pı 2V5 br dir. 

Merkezinin y — x — 1-0 doğrusuna uzaklığı 
|0—1—1) 
YET 


çemberi iki noktada keser. 

















- /2 olup yarıçaptan küçük olduğu için 


Kesişme noktasını bulmak için denklemleri ortak çö- | 
zelim y yerine x 4-1 yazalım. 


(X—1)2 4y2-20 > (X—1)74(xX41)2>20 





X2—-2X414X242Xx41>20 







2-9, X-*3 
x-83 için y-4, x--83 için y-2 
Kesişme noktaları A(3, 4) ve B(-3,-—2) dir. 


TEST -5 


1. xy doğrusu ile 3. 
X2 #y2-50 
.çemberinin kesişme noktalarından biri aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





XX -y2-r2 çemberi ile 
X-2y15-0 
doğrusu iki farklı noktada kesişmektedir. 
Buna göre, çemberin yarıçapının alabileceği en 


küçük tamsayı değeri kaç br dir? 


A) (5,4) B) (3,4) 


D) (3,3) 


C) (-5,-—5) 
E) (2,2) A)2 B)3 6)4 D)5 E) 6 


sonuç yayınları 


4. xzi1İ-srcost 
2. yz2x doğrusuile 


> *y2-20 


yz-iİsşrsint 


çemberi ile 2X—y- 7-0 doğrusu iki farklı nok- 
çemberinin kesişme noktalarından biri aşağıda- tada kesişmektedir. 


kilerderi hangisidir? Buna göre, çemberin yarıçapının alabileceği en 


A) (2,-4) B) (2,4) küçük tamsayı değeri kaç br dir? 


D) (1,2) 


C) (3,6) 
E) (0,0) A)2 B)3 04 D) 5 E) 6 





16 2.B3.B 4D. 























o Çember ile Doğrunun 
Birbirine Göre Konumu - Vi 

















a Örnek 2 
Örnek 1 
X2 4 y? - 25 çemberinin 
(X—1)2 -(y-2X 1 çember üzerindeki nokta- 3X 4 4y—20-0 


İm lke 42 0 döğrilerin olani cerh doğrusu üzerinde, ayırdığı kirişin uzunluğu kaç | 


ve en büyük uzaklıklarını bulunuz. birimdir? 





EN Çözüm 


43x44y49-0 


> Çözüm 


x2 #y2 -25 çemberinin mer- 
kezi M(0, 0) yarıçapı 5 bi- |i 
rimdir. 











Çemberin merkezinin doğruya uzaklığı 





Şekilde görüldüğü gibi en küçük uzaklık |AB| ve en — 18.04$4.0-20| > 
d « ———— -4Abrdir. 
büyük uzaklık |AC| dir. V3? 42 


O(1,2) noktasının 3x * 4y 49-0 doğrusuna uzaklığı (İl Merkezden kirişe çizilen dikme kirişi iki eş parçaya | 


0, 81442191. , Sinir. 
İSAkE V 32442 “ AHM dik üçgeninde pisagor bağıntısından 






JAHJ? 52-42 — |AH|-8brdir. 
JAB|-6br bulunur. 


|AB| <|JAO|-r-4—1-3br (En küçük uzaklık) 
|AC| <JAO|4r-441-5br (En büyük uzaklık) 














TEST-6 .. 
1. XxX 4(y-1)2-4 çemberinin y-4 doğrusuna 3. Xx*ys4z0 doğrusuile 
olan en kısa uzaklığı kaç birimdir? X2 4y2-17 
çemberi A ve B noktalarında kesişiyor. 


Buna göre, |AB| kaç br dir? 


A)1 B2 Os D4 BS 


A)4 B)5 C)6 D) 8 E) 10 


sonuç yayınları 


4. 3x44y427-0 doğrusunun 
(X41)24(y-4)7 100 
çemberinin içinde kalan kirişinin uzunluğu kaç 
birimdir? 


2. (x-2)24(y-7)2-9 çemberinin 
5x * 12y-3-0 


doğrusuna olan en büyük uzaklığı kaç birimdir? 


A) 6 B)7 o) 8 DO E10 A)10 B12 ©14 D16 E18 


LA2ES8GAB, 














Çemberin Teğet ve Normal Denklemi - | 





Örnek 


X2 #y? —2x44y—15-0 







normalinin denklemini bulunuz. 


APK, Ya 


olan doğruya bu nokta- 


vektörünü 
kabul eden doğruya nor- 









mal doğrusu denir. 
Mgş.Mr>—1 dir. 
Çember üzerindeki herhangi bir A noktasından geçen 
normal merkezden de geçer. Bundan dolayı, OA nın 
eğimi normalin eğimidir. 


çemberinin P(—1, 2) noktasındaki teğetinin ve 


teğet (Odaki teğet doğrusu, yer | 
doğrultman | 



























Çemberin herhangi bir Çemberin merkezi M(1,-2) dir. 


noktasından geçen ve | 
OA yer vektörüne dik £ 


il Normal ve teğet P noktasından geçmekte olup eğim- | 





P(-1,2) olduğundan 


ii 


(MPJ nin eğimi My, < aa 


—2 


Mg.M, >—1 > Mr > 2 dur. 












leri de bilindiğinden, 


Normalin denklemi : y -—2x 





Teğetinin denklemi : (y — 2) < —(x * 1) olarak bulunur. 


w|— 


TEST -1 








1. (Xx—2X 4(y—5) 17 
çemberinin P(1, 1) noktasından geçen norma- 


linin eğimi kaçtır? 


A)6 BS (4 D3 pp? 


2. 2 4(Y4-4-17 
çemberine P(4,—3) noktasından çizilen normal 
eğimi kaçtır? 
i 3 2 5 3 
NM; Bg BM EB 


sonuç yayınları 





3. (X ka)? 4(y4-3)2-20 


çemberinin P(0, 1) noktasındaki normalinin 
eğimi 2 olduğunagöre, a kaçtır? 


A1 B2 O: D4 BS 


4. (X-1)7 *(y-a)”-2 
çemberinin P(2, 2) noktasındaki teğetinin eğimi 
1 olduğuna göre, a kaçtır? 


A1 B)2 C)3 D) 4 E)5 






































Çemberin Teğet ve Normal Denklemi - Ili i | | 

















-— Çemberin Teğet ve Normal Denklemi - Ii IN | 
ene | A Çözüm © il ZA, Çözüm | 
(X—4)7 4(y46)7-81 A4, 3) — Xx 4(y—2X7-2 
çemberi üzerindeki P(4, m) noktasından çizilen | p çemberine dışındaki P(0, 4) noktasından çizile- 
teğet ve normal denklemlerini bulunuz. bilecek teğetlerin denklemini bulunuz. 
P(0, 4) 
BE, 15) a 











Çemberin merkezi M(4,—6) Çemberin merkezi M(0, 2) 


Yarıçapı V2 br dir. 





P(4, m) çember üzerinde bir nokta olduğuna göre, | 
denklemi sağlamalıdır. 





P(0, 4) noktasından geçen ve çembere teğet olan 
doğru y-mx*n olsun. 





(4—-4)24(m-46)2-81—m-3 ve m--15 bulunur. | 







P(0, 4) noktası doğru üzerinde olduğundan 





yz3 ve y--—15 teğet doğruları 





x 4 norrnal doğrusudur. 4-m,Oş*n—>ns4—>y—mx44 tür 


TEST -2 











o İm.0—-2 44) 
Ye 


Mzİ—>y-x14 


|OAJ- V2 


> mi veya m—-—İ 




















çizilen teğetinin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 





teğetinin denkleri aşağıdakilerden hangisidir? 


çemberine dışındaki A(-3, 5) noktasından çi- 





çemberine orijinderi çizilen teğetlerden birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


AŞ x-3 B) y--4 C) x-y-1 zilen teğetlerinden birinin eğimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) x--3 Oo B) x-y-3  C)x--2 D) y-x-4 (OB) 2x-y-3-0 Gi İ A) x-2-0  B) y-0 O) x-yz1 
D) yz2 E) x-2y-2 A) 12 B6E G-4 D)-12 EB) -18 D) x-2 E) x*y--2 


LB2.C8.E4.B. 


MAZESA KE. 


1. (X—3)2 4y2 10 3. X2 4y2—4x46y-7-0 m-—İ— y--x44 bulunur 
çemberine üzerindeki A(2, 3) noktasından çizi- çemberine üzerindeki A(0, 1) noktasından çizi- 
len normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi- len normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi- TEST -3 
dir? dir? 
1. X2 4y2-4 3. Xİ)? 4(y42)7>5 
A) x-y4s450 B) 3x4y-9-0 A) x-ys4-0 B) x—-3y-0 | birine dim Pa 0) land a 
çemberine dışındaki , 0) noktasından çizilen çemberine dışındaki P(2, -3) noktasından çizi- 
— pe D) x-3y4-5-0 GC) 3x—4y—1-0 D) 5x4 2y-4-0 > een z 5 il 
O) 2x-y45x0 ) x-öyt ) y ) Y | teğetlerden birinin eğimi aşağıdakilerden hangi- len teğetlerden birinin denklemi aşağıdakilerden 
E) 2x43y44-0 E) 2x4y-1-0 | sidir? hangisidir? 
1 
: | A) Ye B) -1 O) 1 A) 3x4y—3-0 B) x-ys4-0 
< D) v2 p) 2 z C) 2x-3y44-0 D) xX4*y-5-0 
> z E) 2x-y43-0 
» 3 
ii a 
2. (X-3) 4(y—-2)21 4. X2 4y2-8x44y416-0 
çemberine üzerindeki A(-2, 2) noktasından çemberine üzerindeki (4,-4) noktasından çizilen 2. X2 4y2-2x4 4y—-8-0 4. (X-2)4(y—-1)7>1 
| 





Çember ile Doğrunun Birbirine Göre Konumu 











Vektörel Yaklaşımı - | 


Örnek 


M(0, 3) olmak üzere, denklemi İMxli -r olan 


çember ile P(3,-—1) ve U—(4,3) olmak üze- 





re, denklemi x— Pau olan doğru teğet ise | 


r kaç birimdir? 








4 <a) (BY — Ri — re) | olmak üzere 





A>0 — doğru çemberi iki noktada keser. 


4-0 > doğru çembere teğettir. 





â<0 — doğru ile çember kesişmez. 


1. M(1,0) olmak üzere, denklemi İMXİ| < r olan 
çember ile P(2, 2) ve uz (2,1) olmak üze- 
re, denklemi x-P-4»U olan doğru teğet ise 


r kaç birimdir? 


A)1 B) V2 og D)2 E) V5 


sonuç yayınları 


Ni Çözüm 


> —>—2 > —> 
Az akü, MP) TG (RAB re) olmak üzere 
Çember ile doğru teğet ise A-0O dır. 
M(0,3) P(3,-1) U-(4,3) 
——>- —,2 
MP -(3,—-4) İMPİİ -324(-4)2-25 
U-(4,3) ise (MP) -3.443.-4-0 


İNE 4243225 olur. 


| A-0—>A-4(07—25(25—-r2))-0 
| 25-12 -0 


r-5br bulunur. 





2. Vektörel denklemi x — (1, 3) * k(2, -1) olan 
doğru x2 -(y4-2 2-1 çemberini iki noktada 
kesmektedir. 

Buna göre, r nin en küçük tamsayı değeri kaç- 
tır? 


A)2 B)3 o) 4 D)5 E)6 














.Çember ile Doğrunun Birbirine Göre Konumu 





















Vektörel Yaklaşımı - Il 


Örnek 


M(0, 0) olmak üzere, denklemi İİMXİ| - 4 olan 
çemberin A(2,2/3) noktasındaki teğet ve 


normal denklemini bulunuz. 


















TEST -2 


3. Vektörel denklemi 
(Xy)(3,-2)4k(1, 1) 


olan doğru (x —1)2 - y? -r2 çemberine teğet 


1. M(0,0) olmak üzere, denklemi İMXİ < 2 olan 


çemberin A(1,/3) 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


noktasındaki normalinin 


A) yz V3x 
D) x*yz1 


B) y>x C) ys-x 


E) 2x—y>1 


2. M(0, 0) olmak üzere, denklemi İMXxİ < 5 


olan çemberin A(1, 2) noktasındaki normalinin 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-y B) yz2x 


D) x*yzi1 


GC) x—-2y—1-0 
E) x4y—2-0 







y 4 doğrusu çembe- 
rin A noktasındaki 
teğet doğrusu, m 


i Ex 


doğrusu da normal 





doğrusu olsun. 
A-(2,2/3) tür. | 
P(x,y), 2 doğrusu | 
üzerinde 
gi bir nokta olmak 
üzere, AP —(x—2,y—23) tür. 








herhan- | 





A LAP olduğundan (â, AP) 0 dır. 
â, AP) 0 — 2(xX-2)4 2/3(y—2/3)-0 


2x42/3y—16-0 doğrusu / doğrusunun kapalı 
denklemidir. | 





m doğrusunun doğrultman vektörü A-(2,2/3) | 
olduğundan kapalı denklemi (o2/3x—2y*n-0 


şeklindedir. 





m orijinden geçtiğinden n0 olup yy3Xx tir. 





olduğuna göre, r kaçtır? 


A)Y2 BY 022 Daya p3y2 





4. Merkezi orijin olan çember ile 
(Xx y) e <1, 0) t M2, 1 ) 


doğrusu kesişmektedir. Buna göre, çemberin 


sonuç yayınları 


yarıçapının değer aralığı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A (ze) a (25) Ota) 


les) af) 





AA2BS&CO4A 


| ea | 














m— Bir Nokta ile Bir Çemberin Konumu - | 
Örnek 


A(1,2) noktası 


X2 4 y? —2x42y4n-0 


aralıkta değer alır? 


P(x, y) noktası ile 

X2sy2iDxsEysF-0 çemberi verilsin. 

P noktasını çember denkleminde yerine koyup elde 
edilen sayıya k dersek 

k>0 > nokta çemberin dışında 


k-0 > nokta çemberin üzerinde 





k<0 — nokta çemberin içindedir. 


1. A(-2,0) noktası 
X2 4 y? -3Xx4C6-0 


çemberin üzerinde ise c kaçtır? 


A)-10 B)-8 C4 DE B8 


2. A(-3,1) noktası 
X2 *y2—2y4n-0 
çemberin iç bölgesinde ise n hangi aralıkta de- 
ğer alır? 


A) (-2,8) 
D) (2,0) 


B) (-©,-8) oC) (-©,4) 
E) (-8, ©) 


çemberin iç bölgesinde olduğuna göre, n hangi | 














sonuç yayınları 





ZA, Çözüm 

A(1,2) noktası xZ -y?7—2x42ysn-0 çemberin | 
iç bölgesinde ise 

124-22—2.142.24n<0 


n<—7 olur. 





3. A(1,0) noktası 
X2 4 y? 45x—-3ys-k-0 


çemberin dış bölgesinde ise k hangi aralıkta de- 
ğer alır? 


G) (4,2) 
E) (a, 2) 


A) (-6,<) B) (2,9) 
D) (-«,-4) 


4. A(1,2) noktası 
(X—22 (yi r? 


çemberin üzerinde olduğuna göre, r kaçtır? 


A4 Be G8 Dto Bi? 


LAZ2BBA 4D. 

















Bir Nokta ile Bir Çemberin Konumu - il 
Örnek 


Gap kiye 


çemberin A(0, 5) noktasına en yakın ve en uzak 


noktaları A dan kaç br uzaktadır? 

















AM, 5) 








Çemberin A ya en yakın noktası B, en uzak noktası | 
C olduğundan |AB| ve |AC)| istenen uzunluklardır.. | 





|AOJ— (0 — 3)? 4(5— 1)? -5 
JAB|<|AO|-r-5-2-3br (En yakın) 





JAC| <|AOl4r-542-7br (En uzak) 





1. (X41)24(y-3)7-4 
çemberinin A(2, -1) noktasına olan uzaklığı en 
az kaç br dir? 
A)2 B)3 G)4 D)5 E)6 

2. (X 45)? -(y—-6) 25 


çemberinin A(1, 6) noktasına olan uzaklığı en 
çok kaç br dir? 


A)11 B) 12 G) 14 D) 16 E) 18 





sounç yayınları 





3. X24y242x44y410 


çemberinin A(2, 2) 
uzaklığı kaç birimdir? 


noktasına olan en kisa 


A)2 B)3 Cc) 4 D)5 E) 6 
4. x-2cost 
yz2sint 
çemberinin A(3, 4) noktasına olan uzaklığı en 
çok kaçtır? 
A)3 B)5 C)6 D)7 Ep 9 


LB2A8B 4D 


























(< Bir Nokta ile Bir Çemberin Konumu - tl 
Örnek 1 


(X43)7 4(y44)7-36 


kirişinin denklemi nedir? 


> Çözüm 


(OAJ 1 (KLJ iken A dan ge- 
çen en kısa kiriş (KLJ olur. 
(OAT 1 (KLI > Mop Mg, <-1 
dir. 





Mg, --2 dir 


IKLI doğru parçasının denklemi 









(Y42)-2(x-— 1) olarak bulunur. 


çemberinin A(1,—2) noktasından geçen en kısa | 














Örnek 2 


A(-1, 2) noktasından 
(X—2X 4(y412 1 


çemberine çizilen teğetinin değme noktası B ise | 
JAB| kaç br dir? 


—— Çözüm 


ÇA 


ACI, 2) 


lAOJ> /(-1—2)24(2-(-1)) -3y2 
(ABI? -|A0/? -|0BI? 
JAB? 18-1 — JABJ-V17 





TEST -3 


1, (X43)2 (ys 3)2 100 
çemberinin A(1,—-5) noktasından geçen en kısa 
kişinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xy B) y-2x47-0 
D) x-2y-5-0 


E) 3x-2y—4-0 


CO) x*yz1 


2. A(0,2) noktasında 
(X—-124(y45Y7>4 
çemberine çizilen teğetinin değme noktası B ise 


|AB| kaç br dir? 


A) /46 B)Y/43 C)yY41 D)Y39 B)V37 





sonuç yayınları 





3. A(0,2) noktası 
(x-1P 4-2 


çemberinin üzerinde olduğuna göre, r kaçtır? 


A)1 B)2 o)3 D) 4 E)5 


4. A(-3,2) noktasından 
XxX 4y?2ix-ny—-2-0 
çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu 
2 br olduğunagöre, n kaçtır? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 81 


BASA 











































İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - | 
Örnek 


Denklemi (x * 1) $* (y—3)7 -r olan çember, 


denklemi (Xx — 4)2 4 (y - 9)? - 9 olan çemberin 
dış bölgesinde ve kesişmediklerine göre, r nin 
alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? 


M, ve M, merkezlir, ver, yarıçaplı iki çember için 


İM >r, *r, İse iki çember ayrıktır. 


Yani bu çemberler kesişmez. Aralarındaki uzaklık 


(AB|- İM,Mgİ| -(r, # r,) dir. 































EB Gözüm 


(X41)7 4(y—-3)” -r” çemberinin merkezi M,(-1, 3) 
yarıçapı rbr dir. 






(X—4)7 4(y49)2-9 çemberinin merkezi M,(4,—-9) | 
yarıçapı 3 br dir. i 

IM,M,| > (44774 (—94—3)2 - 13 br 
Çemberin kesişmemesi için 
rş*ş3<13 olmalıdır. 
r< 10 





r nin alabileceği doğal sayı değerleri toplamı 45 tir. 





TEST - 1 





1. XxX 4(y-2 2-1 ve xX24(y48P-4 
çemberleri arasındaki uzaklık kaç br dir? 
M6 BY 08 DS K10 

2. (x-af4(y-1)7-4 ve (x11P4(y43”-1 


çemberleri arasındaki uzaklık 2 birim olduğuna 
göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


0-1 DO Bİ 


sonuç yayınları 





3. (X-22 4(y43)2-4 olan çember 
(X44) 4(y-5) —r? 
çemberlerinin dış bölgesinde ve kesişmedikleri- 
ne göre, r nin alabileceği doğal sayı değerleri 
toplamı kaçtır? 
A24 B)26 E) 32 


028 D)30 


4. Xx #y-r çemberi 
(X—-3Y -4(yr4)7-1 
çemberlerinin dış bölgesinde ve kesişmedikle- 


rine göre, r nin alabileceği en büyük tamsayı 
değeri kaçtır? 


A)5 B) 4 c)3 D)2 E)1 


1.B2.A83.C4.C 




















— İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - Il 
Örnek 


Denklemleri (x—7)2 #(y 10)? -121 ve 


mediklerine göre, r nin alabileceği değer aralığı 
nedir? 


IM,M,| <İr, -r,l ise 
M, ve M, merkezli çem- 
berler kesişmez. 








xX2 4(ys 142-1 olan çemberden birinin nok- | 
taları diğerinin iç bölgesinde ve çemberler kesiş- | 



















ZA, Çözüm 


(X-7)7 #(y—10)2-121 > M,(7, 10) yarıçapı 11 br 
XxX 4(y414)2-? > M,(0,-14) yarıçapı rbr 
IM,Mgİ <İr-11| 

25 <|r-11| 
r >36 








TEST -2 


1. Denklemi x* #y?- r? olan çember 
X2 4(y-1)7-9 
çemberinin iç bölgesinde olduğuna göre, r nin 
alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır? 


A)1 B) 2 c)3 D)4 E)5 


Denklemleri (x—2)2 4(y 4-3)? -25 ve 
(X*12 4(y-1)7 1 olan çemberlerin birinin 
noktaları diğerinin iç bölgesindedir. Çemberler 
kesişmediklerine göre, r nin alabileceği değer 
aralığı nedir? 


A) r>8 B) r>10 


D)r>12 


Or>1i 
E)r>13 





sonuç yayınları 





Denklemi x2 xy? -r? olan çember denklemi 
(X—3)2 (ys 47-64 olan çemberin iç bölge- 
sinde olduğuna göre r nin alabileceği doğal sayı 
değerleri toplamı kaçtır? 


A)2 B)3 o 4 D) 6 E)8 


Denklemi (x *-3)2 4 (y— 12)? -36 ve 

(X-5)2 -(ys-3r olan çemberlerin noktaları 
diğerinin iç bölgesindedir. 

Çemberler kesişmediklerine göre, r nin alabile- 
ceği değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 20<r B) 22<r 


D) 24<r 


G) 23<r 
E) 25<r 


A 2.B 8.B 4.6, 










































İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - lll 
Örnek 


Denklemi 
—2P4(yai lr ve (X 44) 4(y—7)2 16 | 
olan çemberler iki farklı noktada kesiştiklerine 
göre, r nin alabileceği değerleri bulunur. 











İr,—rgİ<İM,M,İ<r, *r, ise çemberler iki farklı nok- 
tada kesişir. Çemberlerinin birbirine en uzak noktası 
AveB dir. 





İLİM Mei > (2 44) (1-7) 10 


İİ (r—4)<10<r44 


(X-2X2 4(y41X 2 > M,(2,-1) yarıçapı rbr 
(X s4) #(y-7)2-16 > M,(-4, 7) yarıçapı 4 br 





Çember iki farklı noktada kesiştiklerine göre, 


6<r<14 arasındadır. 








TEST -3 








1. x2ey2-r ve (x-3))4(y44)7-4 
çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, 


r nin alabileceği değer aralığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) 2<r<3 B) 3<r<7 C) 1<r<4 


Er>2 





D) 0<r<7 


sonuç yayınları 


(X—12 4(y#1)7 16 

(X 43 4(y—-2P -r? 
çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, 
r nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır? 





A)4 B) 5 G)6 D)7 E)8 


Xx 4(y-4)) 1? 

X1(y43))-(r4 1) 
çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, 
r nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? 


A)3 B)4 05 D)6 E)7 


X4(y-3))-r? 

(xX32 (yı 1)2  4r 
çemberleri iki Tarklı noktadan kesiştiklerine göre, 
r nin alabileceği tamsayı değerleri toplamı kaçtır? 


A9 B)8 C)7 D) 6 E) 5 


pg 7 























İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - V X 








— İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - IV i 
























Örnek | Örnek 


(X—1)2 4(y 43) -r? ve (X 427 4(y-1)7 > 16 | X2 *-y2-r? çemberiile (x—574(y4 12-4 
çemberleri dik kesiştiklerine göre, r kaç birim- 


dir? 


çemberi birbirine dıştan teğet olduğuna göre, 


r kaçtır? M5, <1 








(X42)74(y-1)2>16 > M,(2,1) rs4âbr 


İİ IM,M,İ& Y52 4(—12)2 -13 br 


|r:2-13 





(X—1)2 4(y43))-? > M,(1,-3) yarıçapı rbr 



































IM,M,| <5 br rzİibr bulunur. 
T 
#N IMJM,|2-?44? > 52-244? >r-3br | 
V | 
İki çemberin kesişme noktalarındaki teğetleri dik ise 
bu iki çember dik kesişiyordur. M, ve M, merkezli çemberlerde İM, Ml Wİİ 
İM,Mgİ2  r trz ise bu çemberler dıştan teğettir. 
mai | B değme noktasını bulmak için iki çemberi ortak çöz- 
TEST -4 mek yeterlidir. 
li 
İl (X41)774(y—4-25 ve 3. (X—2) 4(y—k)7>144 ve TEST -5 
x—Y24(y4 12 er? X24y246Xx414y133-0 
i 2 —-oP— ii — vi 
çemberleri dik kesişiyorsa r kaçtır? çemberleri dik kesiştiklerine göre, k nın alabile- 1. Xx 4(y-2 -r2 çemberiile 3. X- e o xz6-43c0s0 
ceği pozitif değer kaçtır? (X-3)74(y42)2-4 çemberleri dıştan teğet yersint --8*3sin6 
AS B) 4 03 D)2 E)1 i " olduğunagöre, r kaçtır? i birbiri - - ” 
a4 B)5 g6 D)8 g1 A birbirine dıştan teğet olduğuna göre, 
AZ B3 G4 DS g6 e 
> A) 10 B) 9 Cc)8 D)7 E)5 
3 
z : 
z > 
92. xi yp ve (X-3 2 4(y4 42-9 4. xs14cost 2 X--—2 4rcos6 4. (X-3P4(y-5)2-a2 ve 


çemberleri dik kesişiyorsa r kaçtır? vin Yasrşine (X45)2 #(y4 10)2-b2 çemberleri birbirine dış- 


2 XX iyi-r (x412Y4(y-5)-49 tan teğet olduğuna göre, iki çemberin birbirine en 


çemberleri dik kesiştiklerine göre, r kaçtır? | 
A)6 B) 5 04 D)3 E)2 çemberleri dıştan teğet olduğuna göre, r kaçtır? uzak noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? 


A)3/3 B3/2 OG2/3 D22 EV 


| 
| 
.D2.C8.B4D LB2G3.D4A 








A)4 B5 G6 DD? B8 A)34 B)30 C)28 D25 20 











— İki Çemberin Birbirine Göre Konumu - VI 
Örnek 


A noktasında içten teğet olan iki çemberden 





M, merkezli dairenin yarıçapı r, 


M, merkezli dairenin yarıçapı r, ise 


IM, MJ,İ >: Ir, miri 


dir. 











(X—2) 4y2-4 çemberiile xX24-(y—-b)?-25 


çemberi içten teğet olduğuna göre, b kaçtır? 




















A(2,0) ve O(0, b) merkezleri arasındaki uzaklık ya- | 
rıçaplar farkına eşit olacağından ! 


|AO|- V27 4b? —3br 
4-b?2-9 

b? -5 

b- *y/5 bulunur. 





Çözüm 








11 xXay > ve (x45))4(y-12Y -9 


çemberleri birbirine içten teğet olduğuna göre, 


r aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 14 B) 15. C)16  D)17 E) 18 


2. (x12X7 4(y-1)2-9 çemberiile 


(X*2 2 4(Y4-bX 25 çemberi içten teğet ol- 


duğuna göre, b kaçtır? 


A)1 BB2 G3 D4 BS 





sonuç yayınları 





3. (x-3)24(y-3)2-81 ve XxX 4(ysi1)f -r? 
çemberleri birbirine içten teğet olduğuna göre, 
r nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 


A) 16 B) 17 C)18 D) 19 E) 20 


4. Xxszrcost X--—3 4 cOsO 


yzrsint ys4*sin6 


çemberleri birbirine içten teğet olduğuna göre, 
r kaçtır? 


A)5 B)6 G)7 D) 8 E)9 


1G2.A8.C4.B 


























Çember Demeti - | 











Örnek 


X2 4y242x46y42-0 


ları ve orijinden geçen çember denklemini bulu- 
nuz. 


çemberlerin kümesine çember demeti denir. 
Çııx2iysAxsByşC-0 
Ç,:xX2iy?isDxsEysF-0 olmak üzere, 


Çı, *kÇ,-0 ifadesine çember demetinin denklemi 
denir. i 


çemberi ile x? - y2 -4 çemberinin kesim nokta- | 


Kesişen iki çemberin kesişme noktalarından geçen i 


JA. Çözüm 


I. Yol 


Verilen çemberlerin kesişimin noktalarından geçen 
tüm çemberlerin denklemi 


İİ xX24y242x46y424k(02 4y2—-4)-0 kER 





Bizden O(0, 0) dan geçen sorulduğundan 
O(0, 0) noktası çember demetinin denklemini sağlar. 
0240242.046.0424k(02402-4)-0 





kz > bulunur. 





Denklemde yerine yazılırsa 








KE 4Y242x16y424 İ (84 y2 4) 0 


323 e 
< ia 2 > 
get Yy tekşEy-0 








3X2 43y244x412y-0 bulunur. 


ıl. Yol 


Çemberin orijinden geçmesi için sabit sayının sifir ol- 
ması gerekir. 


2/1 X24y242x46y42-0 
XxX 4y?—-4-0 





3X2 43y? #4x412y-0 olarak bulunur. 








1. (X-2)2 4(y-3)-4 
(X-3) 4 (y-2) -9 
çemberlerinin kesim noktasından ve Afi, O) 


noktasından geçen çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 7x2 4 7y2—-40x—30y433 -0 
B) 7x2 * 7y?—36x—30y433-0 
G) 7x2 4 7y2 -40x—20y433-0 
D) 5x2 4 5y7 -20x—10y421-0 
E) 5x2 45y7—-20x 410y421-0 








2. (X—2) 4(y-3)-4 
(x-3) 4(y-2P -9 
çemberlerinin kesim noktasından ve A(1, O) 


noktasından geçen çemberin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


(EE ARE a 


sonuç yayınları 


D) (1,3) E) (0,0) 


LARGE, 











-— Çember Demeti - Il 











Örnek 


X *y2—4x45y4k-0 
X*y2—-x43y—2-0 
çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru 
A(1, 3) noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 





1. X2 4 y2—4x42yik-0 
Xİ -y2—x43y—5-0 
çemberlerinin kesim geçen doğru A(0, 1) nok- 
tasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


A)-5 B-4 C)-3 D-?2 B-1 











sonuç yayınları 


Çemberleri ortak çözersek d doğrusunu bulalım. 

X2 4 y2 4x 45yşk-0 — x24y2-4x—5y—k olur. 

X2 4y2—x43y—2-0 > 4x—-5y—k—x43y—-2-0 
3x—2y—-2-k-0 olur. 


A(1,3) noktası doğru üzerinde olduğundan denklemi 
sağlar. 


3x—-2y-2—-k-0—>3.1-2.3-2-k-0 
—-5—-k0 


--—5 bulunur. 





2. Xİ *y?—5x43y4k-0 
X2 4y2—2y—-4-0 
çemberlerinin kesim noktasından geçen doğru 
A(1,0) noktasından geçtiğine göre, k kaçtır? 


A)3 B)2 01 Do E) -İ 


ri KA LEE, 


















— Çembere Göre Kuvvet - | 
Örnek 














P(2,-2) noktasının (x 42)? 4(y 4 1)2-4 çem- | 


berine göre kuvvetini bulunuz. 


M merkezli r yarıçaplı çemberin denklemi S(M,r) 
olsun. Bu çemberin vektörel denkleminin İMXİ —r 
olmak üzere, 

K:R2 —R şeklinde tanımlı 

KOx) — İNXİİ — 2 

K(X)>(x—-a)) *(y—- b) —r? 


fonksiyonuna x noktasının S(M,r) çemberine göre, 
kuvveti denir. 











il göre kuvveti 


| K(2,-2)-(24224(-241)2-4-1641-4-13İ 
bulunur. 






2 


ERİR, 


Çözüm 


P(2,—-2) noktasının (X4*2) 4(ys 1)2-4 çemberine 


TEST -1 








1. 


P(1,2) noktasının (x—-1) 4(y-2)-1 çem- 
berine göre, kuvvetinin değeri kaçtır? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15 


2. A(-1,0) noktasının (x 4 1)2 4 (y— 3)2 - 36 


çemberine göre, kuvvetinin değeri kaçtır? 


A)-22 B)-24 C)-25 D)-27 E-30 


sonuç yayınları 





3. A(1,2) noktasının (X4-3)? -(y—1)2-k çem- 
berine göre, kuvvetin değeri 4 olduğuna göre, 
k kaçtır? 


A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 


4. A(2,k) ve B(3,-2) noktalarının x2 4y2-4 
çemberine göre, kuvvetleri birbirine eşit olduğu- 
na göre, k kaç olabilir? 


1EZ2B3.D 4.B 


a a 

















> Cembere Göre Kuvvet - Il 
Örnek 















A(2, 1) noktasindan x2 -y? -2xsmy—1-0 
çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu 4 br 
olduğuna göre, m kaçtır? 


A noktasının çembere göre, kuvveti P ise 
P -42-16 olur. 
P—2241242.24m-—1 





P—-84*m 


8*m-16 > m8 bulunur 














TEST -2 
1. A(1,1) noktasından x24y?—-mx -43y—5-0 3. A(2, 1) noktasından (x—5)2 4(ys-2)2-4 
çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu çemberine çizilen teğet değme noktası B olsun. 
2 br ise m kaçtır? Buna göre, |AB| kaç br dir? 
A)-2 B-3 G-4 D-5 B-6 A Vi B) V12 c 13 


D) V14 E) V15 





sonuç yayınları 


4. A(3,3) noktasından (x-3) 4 (ys 22 - 16 
çemberine çizilen teğetin değme noktası B ol- 
sun. Bunagöre, JAB| kaç br dir? 


2. A(3,2) noktasında x? -y?—-5xsm-0 çem- 
berine çizilen teğet parçasının uzunluğu 1 br ol- 
duğuna göre, m kaçtır? 


A)1 B) 2 03 D)4 5 
A)3 B4 05 D)6 E)7 ) ) R 
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